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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO 8 novembre 1993. 


Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali. 


IL MINISTRO DELLA SANITA 


Visti i propri decreti in data 11 agosto 1992 e 7 gennaio 1993 pubblicati, rispettivamente, nel supplemento 
ordinario alla Gazzerza Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1992 e nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993, nonché il 
provvedimento n. 1/1993 del 21 maggio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1993, con i quali, 
ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 è stata autorizzata l'immissione in commercio di farmaci 
preconfezionati prodotti industrialmente. 


Viste le ulteriori domande presentate dalle aziende farmaceutiche interessate, intese ad oitenre l'autorizzazione a 
produrre e a commercializzare formulazioni comprese nel Formulario nazionale della Farmacopea Ufficiale; 


Rilevato che occorre procedere all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati, per le 
quali le domande predette risultano adeguatamente documentate; 


Considerata l'opportunità di indicare in un unico elenco i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente 


(diversi dalle specialità medicinali) dei quali è autorizzato il commercio, provvedendo contestualmente alla correzione 
di errori riportati negli elenchi precedenti; 


Decreta: 


Art. È. 


1. I farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali, dei quali è autorizzata 
l'immissione in commercio sono indicati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 


2. L'elenco di cui al comma 1 sostituisce integralmente quelli di cui ai decreti ministeriali [I agosto 1992, e 7 
gennaio 1993 e al provvedimento del 21 maggio 1993, specificati nelle premesse. 


Art. 2. 


I. Con decreti nunisteriali da emanarsi entro il 31 maggio 1995 saranno approvati le etichette e i fogli illustrativi 
dei prodotti di cui all'art. 1 che abbiano i requisiti per mantenere Pautorizzazione all'immissione in commercio; con gli 
stessi decreti sarà attribuito il codice identificativo di ciascuna confezione autorizzata. A tal fine ogni Società titolare 
dell’autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci di cui tratiasi, dovrà indicare le confezioni per le quali 
intende mantenerc l'autorizzazione stessa. 


2. 1 presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Guzzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, 8 novembre 1993 


Il Ministro: GARAVAGLIA 
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ALLEGATO 


PREMESSA 


Si trascrivono qui di seguito, in ordine alfabetico, le denominazioni delle varie aziende riportate nel presente 
allegato. 

Le voci dei farmaci preconfezionati indicati nell'elenco allegato, contrassegnati con una sigla, si riferiscono a 
formulazioni depositate presso il Ministero della sanità dall'azienda, e conformi a quelle previste dal Formulario 
nazionale della Farmacopea Ufficiale. 
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ABBOT - S.p.a. 
Sede: Campoverde di Aprilia (Latina) 04010 


Officina di produzione: 
Camporerde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52 - 04010 


Prodotti 

Eritromicina lattobionato pari a eritromicina 1g, polvere 
p.p.i. {Flaconcini liof. presso Abbott France-Rungis 
Cedex, Off. S. Remy sur Avre; operazioni ierminali 
presso officina di Campoverde) 

Eritromicina, soluzione 2% 

Glucosio 5% 

Ringer acetato 

Ringer lattato 

Soluzione cardioplegica. 


AZIENDE CHIMICHE RIUNITE 
ANGELINI FRANCESCO 
ACRA.F. - Spa. 
Sede: Rama 00181, viale Amelia. 70 


Officina di produzione: s.s. 16 Adriatica. km 303 - 60100 Ancona 
SS. I2I km 4.600 - Misterbianco (Catania) 


Prodotti 
Acido acetilsalicilico, compresse 500 mg 
Acqua per preparazioni iniettabili 
Adrenalina, fiale 0.5 mg:ml e I mg.mi 
Atropina solfato, fiale 0,5 mg ml c 1 mgonal 
Calcio cloruro. -fiale 1 g:10 ml 
Calcio edetato bisodico. fiale | g:10 ml 
Calcio sltuconato, fiale 18/10 ml (Ancona) 
Calcio e magnesio cloruro, fiale 
Glicerolo, microclismi 
Glicerolo, supposte 1.500 e 2.500 mg 
Glucosio 5, 10. 20. 33% 
-Jodio, soluzione alcolica T e HI (Ancona c presso Ditta 
Ramini. Roma) 
Utiolo. unguento 10% (Ancona c Misterbianco) 
Lidocaina cloridrato, fiale 200 mg/!10 ml 
Magnesio solfato. fiale 1 g/10 ml. 2.5 g/l0 ml 
Matita al nitrato d'argento 
Morfina cloridrato, fiale 10 mgimi e 20 mgiml 
Merbromina, soluzione 2% (Ancona e Misterbianco) 
Olio di vaselina sterile 
Pasta di Lassar (Ancona e Misterbianco) 
Pasta molle di unna (Ancona e Misterbianco) 
Papaverina cloridrato, fiale 30 me:?2 mi 
Potassio fosfato, fiale 20 mEq 10 ml 
Potassio lattato, fiale 20 mEq.;10 ml 
Potassio ciururo. fiale 20 mÉgq:10 ml 
Sodio bicarbonato, 10 mEg;10 ml 
Sodio citrato, fiale 38 mg/ml, 76 mg;2 mi, 380 mg/10 mil 


Sodio cloruro, fiale 18 mg;2 ml, 45 mg/5 ml, 90 mg/10 mi, 
20 mEa/l0 ml 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie genorale - n. 295 


Sodio lattato, fiale 20 mEg/I0 ml 

Sodio e potassio bicarbonato, fiale 2 mEg/ml 
Soluzione polisalinica concetrata con potassio, fiale 

| Soluzione polisalinica concetrata senza potassio, fiale 
Talco mentolato 

Solfoalcalino, unguento 

«Zinco ossido, unguento (Ancona e Misterbianco). 


AFOM - LABORATORIO FARMACEUTICO - S.r.l, 
Sede: Brandizzo {Torino} 10032 
Oficina di produzione: via Torino, 448, Brandizzo {Torino}. 19032 


Prodotti 
Acido acetilsalicilico, compresse 500 me 
Acqua borica 
Acqua di calce 
Alcool suponato 
Allume composto, polvere 
Amido gliceroluto 
Antiacida composta, polvere 
Antiemorroidali, supposte 
Antimicotica solforata. soluzione 
Argento proteinato, gocce 9,5%, 1%, 2% 
Bagno oculare 
Balsamico. unguento 
Blu di metilene, soluzione 1% 
Calcio carbonato 500 mg c Magnesio idrossido 150 mg, 
compresse 
Calendula, crema 10% 
Canfora, soluzione idroalcolica 10%, 
Canfora. soluzione oleosa 10% 
Carbone composto, compresse 
Cascara, compresse rivestite 250 mg 
Chinina solfato, compresse rivestite 250 mg 
Collodio all’acido salicilico 
Destrometorfano bromidrato, compresse 7,65 mg 
Destrometorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 
Destrometorfano bromodrato, gocce 1,5 
Difenidramina cloridrato, compresse 25 mg 
Dimenidrinato, compresse 50 mg 
Efedrina cloridrato, sciroppo 0,1% 
Ergotamina tartrato, compresse | mg 
Eritromicina, crema 3% 
Fenilefrina cloridrato, gocce 0,25% 
Fosfato sodico acido, clisma 
Fuesina fenica, soluzione idroalcolica 
Gengivario soluzione 
Glicerina fenica 
Glicerolo, camomilla c malva, microclisma 3g, 6g. 9g 
Glicerolo, supposte £.500, 2.500 mg 
lodio iodurato, unguento 
lodio soluzione alcolica 1 c II 
Ittiolo, unguento 10% 
Lassativi vegetali, compresse rivestite 
Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1%, 
crema 
Lievito di birra, compresse 400 mg 


Spe 
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Limonata citromagnesica, polvere 

Litio carbonato, compresse 300 ing 
Merbromina, soluzione 2% 

Metadone cloridrato, sciroppo 0,1% 
Metile salicilato, unguento 

Miele rosato 

Odonialgiche, gocce 

Olio di ricino, capsule | g 

Olic di vaselina, emulsione 40% 

Olio gomenolato, 1%, 2% 

Pantenolo crema, 5% 

Paracetamolo, compresse 500 mg 
Paracetamolo, elisir 2,5% 

Paracetamolo, supposte 400 mg 

Pasta di Lassar 

Pino composto, inalazioni 

Piombo acetato basico, soluzione 

Poligala e narceina, sciroppo 

Prometazina, crema 2% 

Propifenazone, compresse 300 mg 
Propifenazone, supposte 150 mg, 350 mg 
Salolo 3%s e mentolo 1%, soluzione alcolica 
Senna composta, polvere 

Sodio citrato, compresse 500 mg 

Sodio fluoruro, compresse 0,55 mg pari a fluoro 0,25 mg 
Sodio fluoruro, compresse 2,2 mg pari a fluoro ] mg 
Specie composta per tisana al sambuco 
Specie composta per tisana al tarassaco 
Specie composta per tisana al tiglio 
Specie composta per tisana al timo 

Specie composia per tisana all’achillea 
Specie composita per tisana all’altea 

Specie composta per tisana all’anice 
Specie composta per tisana all’assenzio 
Specie composta per tisana alla betulla 
Specie composta per tisana alla camomilla 
Specie composta per tisana alla centaurea 
Specie composta per tisana alla genziana 
Specie composta per tisana alla gramigna, 
Specie composta per tisana alla melissa 
Specie composta per tisana alla senna 
Specie composta per tisana alla valeriana 
Talco mentolato 1%, polvere 

Valeriana estratto secco, compresse rivestite 50 mg 
Vaselina borica 

Zinco ossido, unguento 


AGGUETTANT ITALIA - S.r.l. 


Sede. Milano 20123 - via Caminadella, 2 
Officina di produzione» GALENICA SENESE 
Monterom d'Arbia (Siena) - 53014, via Cassia Nord, 3 


Prodotti 
Acqua per preparazioni iniettabili per irrigazioni 
Glucosio 5%, 10%, 20%, 33%, 50% 
Glucosio 5%, 10%, 20%, 33%, 50% (Officina Agueitant, 
Lione) 


È 
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Glucosio 5%. 10%. 20%, 33% soluzione iniettabile 

Glucosio 5%, 10%, 20%, 33%: soluzione iniettabile 
(Officina Aguettani, Lione) 

Sodio cloruro 0,9% per irrigazioni 

Sodio cloruro 0,9%, 3%, 5% 

Sodio cloruro 0.9%, 3%. 5% (Officina Aguettani, Lione) 

Sodio cloruro soluzione iniettabile 18 mg/2 ml, 45 mg/5 ml, 
90 mg/t0 mi, 180 mg/20 ml 


ALFA INTES 
INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE 


Sede. Casoria (Napoli) 80026 
Officina di produzione: Casoria (Napo), via F.iti Bandiera, 26 - 80026 


Prodotti 


Acido salicilico 2%, 5%, 10%, soluzione oleosa 

Acqua borica, soluzione 

Acqua per preparazioni iniettabili 

Antazolina solfato 0,5% e nafazolina nitrato 0.025%, 
soluzione oftalmica 

Argento nitrato, soluzione oftalmica 1% 

Argento proteinato, gocce nasali 0,5%, 1%, 2% 

Argento proteinato 4% gocce auricolari 

Atropina solfato, pomata oftalmica 0,5%, 1% 

Atropina solfato, soluzione oftalmica 0,5%, 1% 

Clioramfenicolo 0,5%, soluzione oftalmica 

Cloramfenicolo 1%, pomata oftalmica 

Clorexidina gluconato 20% 

Collodio all'acido salicilico 

Fenilefrina cloridrato 0,25%, 1%, gocce oftalmiche 

Fenilefrina cloridrato 0,25%, gocce nasali 

Fluoresceina sodica soluzione oftalmica 0,5%, 1% 

Idrocortisone acetato 1% e neomicina solfato 0,5%, 
pomata oftalmica 

Idrocortisone acetato 1% e neomicina solfato 0,5%, 
unguenio 

Idrocortisone acetato 1,5% e neomicina solfato 0,5% 
sospensione oftalmica 

Edrocortisone acetato 2%, 1%, pomata oftalmica 

Idrocortisone acetato, crema 1% 

Idrocortisone acetato, unguento 1% 

fodio soluzione alcolica II 

lodopovidone soluzione 10% 

Isoniazide, compresse 100mg 

Ittiolo, unguento 10%, 20% 

Lidocaina cloridrato, fiale 1%, 2% 

Merbromina, soluzione 2% 

Mercurio ossido giallo, pomata oftalmica 1%, 2% 

Nafazolina nitrato 0,025%, soluzione oftalmica 

Neomicina solfato 0,5%, pomata oftalmica 

Neomicina solfato 0,5%, soluzione oftalmica 

Olio di vasclina sterile 

Omatropina bromidrato, soluzione oftalmica 


0, 
70 
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Pasta di zinco all'acqua 
Pilocarpina cloridrato, pomata oftalmica 1%, 2% 


Pilocarpina cloridrato, soluzione oftalmica 1%, 2%,4% | 


Rifampicina capsule 150mg; 300mg 

Solfo. alcalino, uguento 

Sulfiicetamide sodica 10%, soluzione oftalmica 
Sulfacetamide: sodica, pomata oftalmica 10% 
Tetraciclina cloridrato, capsule 250 mg 

Zinco ossido, unguento 


ALLEANZA’ FARMACEUTICA FINANZIARIA 
S.p.a. 
Sede: Napoli 80121 - Via dei Mille, 40 
Officina di produzione: ZETAFARM, - S.p.a. 
Sandrigo (Vicenza) - 36066, via Galvani, 10 
Prodotti 


Acqua borica 

Alcool canforato 

Argento proteinato, gocce 0,5%, | 
odio, soluzione alcolica | 

litiolo, uguento 10%. 20% 

Olio canforato 

Talco mentolato 1%, polvere 
Vaselina borica, unguento 3% 


o; 20% 
fa. 270 


ALL-FAR 
Sede: Lainate (Milano) 20020 
Officina di produzione: Lainate (Milano), via Don Sturzo, 29-bis - 20020 


Prodotti 


Cloramfenicolo. capsule 250 mg 
Doxiciclina, capsule 100 mg 
Rifampicina, capsule 150 mg, 300 mg 
Tetraciclina cloridrato, capsule 250 mg 


ALLERGAN - S.p.a. 
Sede: Pomezia (Roma) 00040 
Officina di produzione: via Costarica, 20 - Pomezia (Roma) 00040 


Prodotti 
Glucosio 35%, collirio solido 
Mercurio ossido giallo 1%, 2%, pomata oftalmica 
Pilocarpina 4%, collirio 
Sulfacetamide 10%, pomata 


ASSOGALENICA 
OFFICINA GALENICA PER IL TERZO MONDO 


Sede; Pederobba {Treviso) 31040 
Officina di produzione: via Roma, 63/A, - Pederabba (Treviso) - 31040 
Prodotti 
Acido ascorbico, compresse 500 mg 
Acido acetilsalicilico, compresse 100 mg, 500 mg 
Alluminio acetato, crema 4” 
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Alluminio idrossido, compresse masticabili 500 mg 
Aminofillina, compresse rivestite 200 ng 
Betumetasone dipropionato, crema 0,05% 

Chinina solfato, compresse rivestite 250 ‘ing 
Clorochina bifosfato, compresse 250 mg 
Destrometorfano bromidrato, gocce (Off. Sella, Schio) 
Etambutolo cloridrato, compresse 200 mg, 400 mg 
Fralilsulfatiazolo, compresse 500 mg 

Furosemide, compresse 2353 mg 

Tsoniazide, compresse 100. mg 

Ittiolo, unguento 10% 


Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1%; 
crema 


Metronidazolo, compresse 250 mg 


" Paracetamolo, compresse 500 mg 


Paracetamolo, elisir 2,5% (Officina Sella, Schio) 

Pirimetamina, compresse 25 mg 

Poligala e narceina, sciroppo 

Primachina fosfato, compresse pari a 7,5 mg di primachi- 
na basc 

Prometazina, crema 2% 

Prometazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg 

Solfo salicilico. unguento 

Sulfadiazina. compresse 5001 mg 

Salicilico, unguento 5% 

Vitamine del complesso B. compresse rivestite 

Zinco ossido, unguento 


BAXTER - S.p.u. 
Sede: Roma 00196 - Viale Tiziano 75 
Officina di produzione: Sesto Fiorentino (Firenze) - 50019 


Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili (Baxter S.p.a. - Sesto 
Fiorentino: Baxter: Healthcare S.A. - Castlebar - 
Irlanda: Baxter Healthcare Ltd - Thetford - GB; Baxter 
S.A. - Lessines - Belgio) 

Acqua per irrigazioni (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - Irlanda; Baxter 
Healthcare Ltd - Thetford - GB; Baxter S.A. - Lessines 
- Belgio) 

Anticoagulante A.C.D. (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
Baxter Healthcare CO. - U.S.A.; Baxter Healthcare Ltd 
- Thetford - GB 

Anticoagulante C.P.D. (Baxter SA - La Chatre - Francia) 

Glicina, soluzione 1,5% per irrigazioni (Baxter S.p.a. - 

Sesto Fiorentino; Baxter Healthcare Ltd - Thetford - 
GB; Baxter S.A. - Lessines - Belgio) 
Glucosio 5% {Baxter S.p.a. - Sesto-Fiorenlino; Baxter 
Healthcare S.A. -  Castlebar - Irlanda; Baxter 
Hoalthcare Ltd - Thetford - GB; Baxter 5.A. - Lessines 
- Belgio) 
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Glucosio 10% (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; Baxter 
Healthcare Ltd - Thetford - GB; Baxter S.A. - Lessines 


- Belgio) 
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Glucosio 20%, 33%, 50% 


Sodio cloruro 0,9%, soluzione perfusionale (Baxter S.p.a. 
- Sesto Fiorentino; Baxter Heaithcar® CO. - U.S.A.; 
Baxeter Healthcare Ltd - Thetford - GB; Baxter S.A. - 
Lessines - Belgio; Baxter Healthcare S'A, - Castlebar - 


Irlanda) 


Sodio cloruro 0,9% per irrigazione (Baxter S.p.a. - Sesto 
Fiorentino; Baxter Healthcare Lid - Thetford - GB; 
Baxter S.A. 


Soluzione elettrolitica di reintegrazione (pH 7,4) (Baxter 
S.p.a. - Sesto Fiorentino; Baxter S.A. - Lessines - 


Belgio) 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione pe 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 


= 
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Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 
Soluzione per 


- Lessines - Belgio) 


emofiltrazione HFI 
emofilirazione HF2 
emofiltrazione HF3 
emofiltrazione HF4 
emofiltrazione HFS5 
emofiltrazione HF6 
emofiltrazione HF7 
emofiltrazione HF9 
emofiltrazione HFIO 
emofiltrazione HF 
emofilirazione HF12 
emofilirazione HF13 
emofiftrazione HF14 
emofiltrazione HF15 
emolfil(razione HF16 
emofiitrazione HF17 
emofiltrazione HEI 
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Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36%, 
potassio 2 e calcio 2,5 mEg/l (Baxter S.p.a. - Sesto 
Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - 
Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36%, 
potassio 2 e sodio 137 mEg/i (Baxter S.p.a. - Sesto 
Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - 
Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoncale con glucosio 1,36%, 
potassio 4 mEg/l (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36%, 
potassio 4 e calcio 2,5 mEg/l (Baxicr S.p.a. - Sesto 
Fiorentino; Baxier Healthcare S.A. - Castlebar - 
Irlanda) 


Soluzione pet dialisi peritoneale con glucosio 1,36%, 
potassio 4 e sodio 137 mEag/l (Baxter S.p.a. - Sesto 
Fiorentino; Baxter Healthcare S.A, - Castlebar - 
Trianda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36%, 
sodio 137 mEg/l (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
Baxter Healiheare S.A. - Castlebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoncale con glucosio 1,36%, 
sodio 144 mEg/! (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
Baxter Hcalthcare S.A. - Castlebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,27% 
{Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; Baxter Healthcare 
S.A. - Castiebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,27%, 
calcio 2.5 mEg/! (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2.27%, 
magnesio 0.5, potassio 2 e lattato 40 mEg/l (Baxter 
S.p.a. - Sesto Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - 


(Baxter S.p.a, - Sesto Fiorentino; Baxter Healthcare | soluzione per dialisi peritoncale con glucosio 2.27%, 
S.A. - Castlebar - Irlanda) magnesio 0,5 e lattato 40 mEg/l (Baxter S.p.a. - Sesto 

Soluzione per dialisi peritoneaie con glucosio 1,36%, Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - 
calcio 2,5 mEg/ (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; Irlanda) 


Mania PieHli cane 08 Caatlebas(denda) Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,27%, 


Soluzione per dialisi peritoncale con gliicosio 1,36%, pofassio 2 mEg/i (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
magnesto 0,5, potassio 2 e lattato 40 mEg/l (Baxter Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - Irlanda) 
S.p.a. - Sesio Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - 
Castlebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con giucosio 1,36%, 
magnesio 0,5, potassio 4 e lattato 40 mEg/l (Baxter 
S.p.a. - Sesto Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - 
Castebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36%, 
magnesio 0,5 lattato 40 mEg/I (Baxter S.p.a. - Sesto 
Fiorentino; Baxter Hoalthcare S.A. - Castichar - 
Irlanda) 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36%, 
potassio 2 mEg/l (Baxter S.p.a, - Sesto Fiorentino; 
Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoncale con glucosio 2,27%y 
potassio 2 e calcio 2,5 mEg/l (Baxter S.p.a. - Sesto 
Fiorentino; Baxter Healthcare S.A, - Castlcbar - 
Irlanda) 


Sotuzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,27%, 
potassio 2 e sodio 137 mEg/l (Baxter S.p.a. - Sesto 
Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36% Castlebar - Irlanda) 
Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,27%, 
sodio 137 e calcio 2.5 mEg/i (Baxter S.p.a. - Sesta 
Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - Castlebar < 
Irlanda) 
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Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,27%, 
sodio 137 mEg/i (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,27%, 
sodio 144 mEg/l (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 3,86% 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 3,86%, 
calcio 2,5 mEg/l (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino: 
Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 3,86%, 
magnesio 0,5 e lattato 40 mEg/l (Baxter S.p.a. - Sesto 
Fiorentino; Baxter Healthcare S.A. - Castlebar - 
Irlanda) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 3,86%, 
sodio 137 mEg/I (Baxter S.p.a. - Sesto Fiorentino; 
Baxter Hcalthcare S.A. - Castlebar - Irlanda) 


BELLCO - S.p.a. 


Sede. Mirandola (Modena) 41037 - via Camurana, 1/A 


Officina di produzione: Mirandola (Modena) - via Camurana, 1A 


lai U La 
LIVOUOQNIE 


Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi, 
cosuturita da soluzione concentrata acida, flacone B 


Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi, 
tipo A, sigla F40, 130 


Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi, 
tipo AC, sigla CB2, CBS, CB6, 0A, G, D1204, CB7, 
CB4, BG2, BA. BBI0, SC4, AP, SC2, UGL, TG, F, E, 
STD, BG, BBI, BB3, CH, YG. CBCI, FSI0, QGI, 
MII. LG. CD. BB30, CB, BB20, BB2, KO, LS, 12, D, 
SM, FS20, SF2, SFI, ON, M, SCI, M3, GBM, BS2, 
PM, GH2, GBM 1.5, GB2, GBI, HGY, WI, UF, HA, 
GMI, AA, W2, BSI 


Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi, 
upo BC, sigla RO, B38, L, UGL, SC2, SD, LG, UF. 
FS10, SFI, N, CB, CB2, GMI, API, C, PM, M30, CI, 
QGL, B, YG, A, 12. D, OA, LS, TG.K2, AA, SM, M3, 
OF, SC4, CH, BG3, TG.K 3.5, BG2, AP2 


Soluzione concentrata per emodialisi con acetato, sigla 
GF, 01, SE, 02 


Soluzione concentrata per emodialisi con sodio bicarbo- 
nato costituita da soluzione tipo BC asociata a 
soluzione tipo AC. 


Soluzione concentrata con bicarbonato per emodialisi, 
sigla $B00, SBO. SB20, SB3, SB$5, SB6, SB7, SB80, 
$B90. SBIOI, SB40, SB30, SB8, SB9, SB50, SB60, 
SB120, SB4, SB10, SBI, SB130 
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BELTAPHARM - S.r.l. 


Sede: Milano 20145 - via L. Ariosto, 23 
Officina di produzione. via Stelvio, 66 - Custno Milanino (Milano) 
20095 


Prodotti 


Acido ascorbico, compresse 500 mg 
Acido nalidixico, compresse 500 mg 
Acido nalidixico, sciroppo 6% 

Aloperidolo, compresse 1 mg, 2 mg 


Bacitracina 500 U.I. e polimixina B solfato 30.000 U.I./g, 
unguento 

Betametasone dipropionato 0,05% e neomicina solfato 
0,5%, unguento 

Betametasone dipropionato 0,05% e neomicina solfato 
0,5%, crema 

Betametasone dipropronato 0,05%, unguento 

Betametasone dipropionato, crema 0,05% 

Cloramfenicolo, capsule 250 mg 

Clorochina bifosfato, compresse 250 mg 

Cloramfenicolo palmitato, sciroppo 2,5% 

Clorpromazina cloridrato, compresse riveslite 25 mg, 100 
mg 

Clorpropamide, compresse 250 mg 

Desametasone, compresse 0,5 mg 

Destrometorfano bromidrato, gocce 1,5% 

Destrometorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 

Diazcpani, compresse rivestite 5 mg 

Difenidramina, sciroppo 0,25% 

Digossina, compresse 0,125 mg, 0,250 mg 

Doxiciclina, capsule 100 mg 

Ergometrina maleato, compresse 0.5 mg 

Eritromicina etilsuccinato pari a 2,5% 
eritromicina, sciroppo 

Eritromicina stearato pari a 250 mg di eritromicina, 
compresse 

Etambutolo cloridrato, compresse 200 mg, 400 mg 

Fenilbutazone, compresse rivestite 200 mg 

Griseofulvina, compresse 125 mg, 250 mg 

Idrociorotiazide, compresse 25 mg, 50 mg 


Idrocortisone acetato 1% e neomicina solfato 0,05%, 
crema 


Idrocortisone acetato 1% e ncomicina solfato 0,5%, 
unguento 


Idrocortisone acetato, crema 1% 
Idrocortisone acetato, unguento 1% 
Metronidazolo, compresse 250 mg 
Nistatina 100.000 U.1./ml, sospensione 
Nitrofurantoina, compresse 50 mg 
Nitrofurantoina, sciroppo 0,5% 
Paracetamolo, compresse 500 mg 
Paracetamolo, elisir 2,5% 

Prometazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg 
Reserpina, compresse 0,1 mg 
Tetraciclina cloridrato, capsule 250 mg 
Tiabendazolo, compresse 500 mg 


e 4% di 
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BENEDETTI 
Sede: Scandicci (Firenze) 50018 
Officina di produzione: Scandicci (Firenze), via Donizetti, 52 


Prodotti 


Potassio fosfato monobasico. compresse 500 mg 


BIEFFE MEDITAL - S.p.a. 
Sede: Grosotto (Sondrio) 23034 - via Nuova Provinciale 
Officine di produzione: 
Grusolto (Sondrio), via Nuova Provinciale 
Modena 41100 - via Giardini, 1271 
Sabinanigo (Huesca), Spagna 


Prodotti 
Acqua per Irigazioni 
Acqua per irrigazioni (Off. Sabinànigo, Spagna) 
Acqua per preparazioni iniettabili 
Acqua per preparazioni iniettabili (Off. Modena) 
Acqua per preparazioni iniettabili (Off. Sabinànigo, 
Spagna) 


Adrenalina 9,5 mg/l, I mg/l ml, fiale (Off, Modena) 


Atropina solfato 0,5 mg/l mì, I mg/l mi, fiale (Off. 
Modena) 

Calcio cloruro 500 mg/10 ml, 1000 mg/i0 ml, fiale (Off. 
Modena) 

Calcio c magnesio cloruro 1 mEgfanl, fiale (Off. Modena) 

Calcio gluconato 10%, fiale (Off. Modena) 

Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio II 

Elettrolitica di reintegrazione a pH 
‘gluconato (Off. Modena) 


Eletirolitica di reintegrazione con glucosio e sodio 
gluconato 


7,4 con sodio 


Eleltrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio 
gluconato (Off. Modena) 


Elettralitica di reintegrazione con potassio, glucosio € 
sodio gluconato 


Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato 
Elettrolitica equilibrata enterica 
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Elettrolitica 
Elettrolitica 
Elettrolitica 
Ejettrolitica 
Elettrolitica 


equilibrata gastrica 
equilibrata pediatrica 
reidratante I 
reidratante II 
selettiva 


Fruttosio 5%, 10%, 20%. 

Glicerolo con sodio cloruro 

Glicina 1,5%, soluzione per irrigazioni 

Glicina 1,5%, soluzione per irrigazioni (Off. Sabinànigo, 


Spagna) 


Glicina con mannitolo, soluzione per irrigazioni 


Glicina con mannitolo, soluzione per irrigazioni (Off. 
Sabinaànigo, Spagna) 


Glucosio 30 


% (Off. Modena) 


Scrie generale - n. 298 
50% 
50% 


20%, 30%, 33%. 
20%, 30%, 33%, 


lucosio 5%, 10%, 

Glucosio 5%, 10%, 
Sabinanigo, Spagna) 

Glucosio 5%, 10%, 33%, fiale (Of. Modena) 

Giucosio con potassio cloruro II (Off. Modena) 

Glucosio con sodia cloruro IT, IF, II 

Glucosio con sodio cloruro IT (Off. Modena) 

Glucosio con sodio cloruro IL, III (Off. Sabinànigo, 
Spagna) 

Lidocaina cioridrato 50 mgj5 ml, 200 mg;10 ml, fiale (Off. 
Medena) 

Magnesio solfato 1 10 mi, 2 g/10 ml, 2,5 g/l0 ml, fiale 
(Off. Modena) 

Mannitolo 10%, 18% (Off. Sabinànigo, Spagna} 

Mannitolo 5% {Off. Modena) 

Mannitolo 5%, 10%, 18% 

Mannitolo e sorbitolo, soluzione per irrigazioni 

Manpitolo c sorbitolo, soluzione per irrigazioni (Off. 
Sabinànigo, Spagna) 

Noradrenalina tarirato 2 mg/i ml, fiale (Off. Modena) 

Olio di vaselina sierile (Off. Modena) 

Papaverina cloridrato, 30 mg;2 ml, 50 mg;3 ml, fiale (Off. 
Modena) 

Polisalinica concentrata con potassio Formula 1, fiale 
(Off. Modena) 

Polisalinica concentrata con potassio Formula 2, fiale 
(Off. Modena) 

Polisalinica concentrata senza potassio Formula 3, fiale 
(Off. Modena) 

Potassio cloruro Formula 4, fiale (Off. Modena) 

Potassio fosfato 2 mEgimi, fiale (Off. Modena) 

Potassio lattato 2 mEgiml, fiale (Off. Modena) 


(TL. 


Ringer 

Ringer (Off. Modena} 

Ringer (Off. Sabinanigo, Spagna) 

Ringer acetato 

Ringer acetato (Off. Modena). 

Ringer acetato (Off. Sabinànigo, Spagna) 


Ringer acetato con glucosio 

Ringer acetato con glucosio (Off. Modena) 
Ringer con glucosio 

Ringer con glucosio (Off. Modena) 

Ringer lattato 

Ringer lattato (Off. Modena) 

Ringer lattato (Off. Sabinànigo, Spagna) 

Ringer lattato, soluzione per irrigazioni 

Sodio bicarbonato | mEg/ml, fiale (Off. Modena) 
Sodio bicarbonato 1,4% (Off. Sabinànigo, Spagna) 
Sodio bicarbonato 1,4%, 8,4% 

Sodio bicarbonato 1,4%, 8,4% (Off. Modena) 
Sodio citrato 3,8%, fiale (Off. Modena) 

Sodio cloruro 0,9% (Off. Sabinànigo, Spagna) 
Sodio cloruro 0,9%, 5% 

Sodio cloruro 0,9%, fiale (Off. Modena) 

Sodio cloruro 0.9%, soluzione per irrigazioni. 


SL 
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Sodio cloruro 0.9%, soluzione per irrigazioni (Off. 
Sabinanigo, Spagna) 

Sodio cloruro 20 mEg/i0- ml, fiale (Off. Modena) 

Sodio cloruro 5% (Off. Modena) 

Sodio e potassio bicarbonato 2 
Modena) 

Sodio lattato 1,87% 

Sodio lattato 1.87% (Off. Modena) 

Sodio lattato Formula n. 8, fiale (Off. Modena) 

Soluzione concentrata. per emodialisi senza tampone 
{(AFB}) 

Soluzione per dialisi peritoneale 

Soluzione per dialisi peritoneale con: glucosio 1,8% _e 
potassio: Formula BI 

Soluzione per dialisi peritoneale conglucosio 1,36% è 
basso tenore di calcio: Formula 13 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36% e 
potassio: Formula AD 


meEg:mi, fiale (Of. 


pa) 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 1,36%: | 


Formula 02, 05, 09, 37, 55, 95, A9, AA 

Soluzione per dialisi peritoneale con. glucosio 1,5%: 
Formula 06 

Soluzione per 
Formula 42 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,27% a 
basso tenore di calcio: Formula 15 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,27%: 
Formula 03, 10, 12, 91, AB 

Soluzione per dialisi peritoneale con. glucosio 3,4%: 
Formula B4 

Soluzione per dialisi peritoneale con giucosio 3,86% a 
basso tenore di calcio: Formula 14 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 3,86% e 
potassio: Formula 49 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 3,86%: 
Formula 01, 04, 11, 43, 62, AC 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 4%: 
Formula 08 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 6,36%: 
Formula B7 î 

Soluzione per emodiafiltrazione con bicarbonato 27: 
Formula DB 

Soluzione per emodialisi 

Soluzione per emofiltrazione 

Soluzione per emofiltrazione con glucosio 0,09% e 
potassio: Formula EA, EC, El, E2, E3, E8, E9 

Soluzione per emofiltrazione con. giucosio 0,18% e 
potassio: Formula EB 

Soluzioni per biofiltrazione senza acetato AFB 167, AFB 
145 

Soluzioni per biofiltrazione: Formule AFB 145, AFB 167, 
AFB 

Soluzioni per dialisi peritoneale: Formula 55, 62,91, A9, 
AA, AB, AC, AD, 09, 13, 14, 15, (Off. Sabinanigo, 
Spagna) 


dialisi peritoneale con glucosio 1,8% 


+ Soluzioni per emodiafilirazione: Formula DI, D2, D3, 


Da, DS, D6. D7, D8, DI, DA, DC 


Soluzione per emodiafiltrazioni: Formule DS, D6, D$ 


(Off. Sabinanigo, Spagna) 


Soluzioni per emodialisi: Formula 89, 144, [88, 201, 206,. 


214. 218, 221, 224, 228, 265, 278, 286, 291, 295, 296, 
298. 402, 406 408, 412, 415, 427, 428, 431, 436, 437, 
439, 442, 446, 447, 453, 454 457, 465, 467, 476, 471, 
480, 485, 486, 494, 1002, 1003, 1004, 1006, 1009, 1013, 
1016, 1019, 1021, 1022. 1024, 1025, 1028, 1030, 1031, 
1038, 1042. 1045, 1047, 1053, 1058, 160, 1061, 1062, 
1064, 1065, 1066, 1070, 1071, 1073, 1074, 1085, 1087, 
1090, 1091, 1094, 1095, 1098, 1100, 1106, [109, 1110, 
1111. 4128, 1130, 1131, 1332, 1133, 1134, 1136, 1142, 
1144, BL45, 1146, 1147,-1150, 1152, 1154, 1155, 1156, 
1158, 1I61, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 
1169, 1170, 1171, 1172, 1176, 1177, 4002, 4004, 4005, 
4006, 4009, 4011, 4012, 4013, 4014, 4018, 4019, 4020, 
4021, 4022, 4023, 4025, 4027, 4028, 4501, 4502, 4503, 
4504, 4505, 4507; 6002, 6003, 6005, 6006, 6013, 6014, 
6015, 6016, 6018,:6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 
6026, 60027. 6029, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6507, 
6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6517, 6519, 6521, 
6523, 6524, 6525; 6526, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 
6533, 6534, 6535 6536, 6537, 6538, 6539, 7003-7004, 
7005, 7006, 7009, 7010, 7011, 7012, 7201, 7202, 7502, 
8002, 8003 

Soluzioni per emodialisi: Formule 4002, 4021, 4501, 4503, 
4504, 4025, 80028003 (Off. Sabinànigo, Spagna) 

Soluzioni per emofiltrazione con potassio: Formula EA, 
E5, E6, E7 

Soluzioni per emofiltrazioni: Formuie 62, E3,,E4, ES, EG, 
ES, E9 (Off. Sabinanigo, Spagna) 


BIL - BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
«Sede: Novale Milanese (Milano) 20026 


Officina di produzione: via Cavour. 41 - 20026 Novale Milanese 
(Milano) 


Prodotti 

Acqua per preparazioni inicttabili 
Adrenalina, fiale 0,5 mgjml, 1 mg/ml 
Aloperidolo, fiale 2 mg/ml 
Aminofillina, fiale 240 mg/10 ml 
Amoricillina, capsule 250 mg, 500 mg 
Amoxicillina, compresse | £ 
Amoxicillina triidrato pari a amoxiciflina 2,5%, 5%, 

sciroppo 
Atropina solfato, fiale 0,5 mg/ml 
Calcio giuconato, fiale 1000 mg/10 mi 
Chinina cloridrato, fiale 500 mg/2 mi 
Clorpromazina cloridrato, fiale 25 mg/ml 
Diazepam, fiale 10 mg/2 mi 
Digossina, fiale 0,1 mg/ml, 0,25 mg/mi 
Dopamina, fiale 10 mg/2 ml, 50 me/2 mil 
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Efedrina cloridrato, fiale 10 mg/ml, 25 mg/ml 
Ergometrina maleato, fiale 0,2 mg/ml 

Fenobarbitale sodico, fiale 100 mg/ml 

Furosemide, fiale 20 mg/2 ml 

Gentamicina, fiale 40 mg/2 mi, 80 mg/2 ml 
Idroxocobalamina, fiale 1 mg/2 ml, 5 mgj2 ml 
Isoprenalina cloridrato, fiale 0,2 mgyml 

Lidocaina cloridrato, fiale 200 mg/10 ml 

Magnesio solfato, fiale 1 g/10 ml, 2 g/10 ml, 2,5 g/10 ml 
Naloxone cloridrato, fiale 0,04 mg/2 ml, 0,4 mg/ml 
Scopolamina bromidrato, fiale 0,25 mg/ml 


Sodio cloruro, fiale 18 mg/2 ml, 45 mg/5 mì, 90 mg/10 ml, 
180 mg/20 ml 


BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI - S.p.a. 


Sede: Novi Ligure (Alessandria) - 15067 


Officina di produzione: via de Ambrosis, 2 
Novi Ligure (Alessandria) 15067 


Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili 

Adrenalina fiale 0,5 mg/ml, 1 mg/ml 

Atropina solfato, fiale 0,5 mg/ml, 1 mg/ml 
Aminofillina, fiale 240 mg/10 ml 

Ammonio cloruro 0,89% 

Ammonio cloruro 3: mEg/ml 

Blu di -metilene, fiale 50 mg/5 ml; 100 mg/i10 ml 
Calcio cloruro 0,5 mEg/ml 

Calcio cloruro, fiale 500 mg/10 ml, i g/10 ml 
Calcio e magnesio cluroro 1 mEg/ml 

Calcio edetato bisodico, fiale 1 g/10 ml 

Calcio gluconato 10%, fiale 

Dopamina, fiale 10 mg/2 ml, 50 mg/10 ml 
Efedrina cloridrato, fiale 10 mg/ml, 25 mg/ml 
Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio Î, II 
Elettrolitica di mantenimento con glucosio 


Elettrolitica di reintegrazione a pH 7,4 con sodio 
gluconato 


Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio 
gluconato 


Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato 


Elettrolitica di reintegrazione con potassio, glucosio e 
sodio gluconato 


Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato 
Elettrolitica equilibrata enterica 

Elettrolitica equilibrata gastrica 

| Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio al 10% 
Elettrolitica equilibrata pediatrica 

Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato 
Elettrolitica reidratante I, IT, INI 

Elettrolitica reidratante III con glucosio 

Fisostigmina salicilato fiale 1 naàg/ml 

Fruttosio 5%, 10%, 20% 


| Glicerolo 10% con sodio cieruro 0,9% 


Glucosio 5%, 10%, 20%, 30%, 33%, 50% 

Glucosio con potassio cloruro I, II 

Glucosio con sodio cloruro I, Il, JI 

Isoprenalina cloridrato, fiale 0,2 mg/ml 

Lidocaina cloridrato e nor-adrenalina bitartrato, fiale 50 
mg e 0,05 mg/5 ml, 200 mg e 0,2 mg/i0 ml 

Lidocaina cloridrato, fiale 50 mg/S ml, 200 mg/10 ml 

Magnesio cloruro 0,5 mEg/ml 

Magnesio solfato 2 mEg/ml, 3 mEg/ml 

Magnesio solfato, fiale 1 g/10 ml, 2 g/10 ml, 2,5 g/10 ml 


. Mannitolo 5% e sodio cloruro 0,45% 


Mannitolo 5%, 10%, 18% 


| Olio di vaselina sterile 


Papaverina cloridrato fiale 30 mg/2 ml, 50 mg/3 ml 
Potassio acetato 3 mEg/ml 

Potassio cloruro 2 mEg/ml, 3 mEg/ml 

Potassio fosfato soluzione da. diluire 2 mEg/ml 


° Potassio lattato 2 mEg/ml 


Procainamide cloridrato, fiale 500 mg/5 ml 


| Ringer 
| Ringer acetato 


Ringer acetato con glucosio 

Ringer con clugosio 

Ringer lattato 

Ringer lattato con glucosio 

Scopolamina bromidrato, fiale 0,25 mg/ml 

Sodio acetato 3 mEg/ml 

Sodio bicarbonato 1,4%, 5%, 7,5%, 8,4% 

Sodio bicarbonato 1 mEg/ml 

Sodio citrato e acido citrico, fiale 1 g e 600 mg/10 ml 


Sodio citrato, fiale 38 mg/ml, 76 mg/2 ml, 190 mg/5 ml, 
380 mg/l10 ml 


Sodio cloruro 0,9%, 3%, 5% 
Sodio cloruro 0,9% per irrigazioni‘ 
Sodio cloruro 2 mEg/ml, 3 mEg/ml 


Sodio cloruro fiale 18 mg/2 ml, 45 mg/S ml, 90 mg/10 ml, 
180 mg/20 ml 


Sodio e potassio bicarbonato 2 mEg/ml 


‘Sodio edetato, fiale 0,5 g/5 ml, 2 g/I0 ml 


Sodio lattato 1,87%, 11,2% 

Sodio lattato 2 mEg/ml, 3 mEg/ml 

Sodio tiosolfato 25% 

Sodio tiosolfato, fiale 1000 mg/10 ml 

Soluzione cardioplegica 

Soluzione polisalinica concentrata con potassio I e II 
Soluzione polisalinica concentrata senza potassio 
Tampone fosfato pH 7,0 

Tampone fosfato pH 6,8 

Tampone fosfato pH 8,0 


Tila 
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BIOSAN PRODUCTS - S.r.l. Soluzione per biofiltrazione senza acclato ATB 120 con 
Sede Agropoli (Salerno), via Dante Aliglitcii - 84043 bicarbonato 120 mEg/l 3 
Officina di produzione. FARMA 3 MEDICALEXN Soluzione per biofiltrazione senza acelato AFR 145 con 
via Solferino. 42 - 20036 Meda (Milano) sodio bicarbonato 1,218% 
Soluzione per biofiltrazione senza acetuto, sodio bica! bo- 
Prodotti nato 1,4%, sigla AFB 167 
, - Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 
a a 2%. s E 5 
Mertbiomina 2%. soluzione 1,5%, sigla 10L-02, I0L-01, 10L, 10L-03 
Soluzione per dialisi peritoncale con glucosio 2,5%, sigla 
BIOSOL - S.p.a 10M, 10M/03 
Sede Modena, via Giorgi, 27 - 41100 Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 4%, sigla 
Officina d juzione 10H 
iCind 1 produzione 
Via Serenari, 7 - Castelmaggiore (Modena) - 41100 Soluzione per emodiafilirazione HF40, HF4i con 
STA P.- Canosa Sannita (Chieti). contrada Valli Ì bicarbonato 40 mEg/ml 
Sondulo (Sondrio) - 23035 5 . Î : î : 
Soluzione per emodiafiltrazione HI42 con bicarbonato 
2 i 
Prodotti j 27 meg; i : + 
Soluzione pet emofiltrazione, sigla LO, LG4. HI°37, 
Sodio cloruro 0,9% HF36, HF35, HF34, HF33, HF32. HF31, HF30, 
Soluzione concentrata acida per emodialisi. sigla 1360, o HF28, HF27, HF24, teDO 
1394, 1294, 1204, 1195, 1194, 1104, $394, S304, S295, | Soluzioni concentrate per emodialisi 
5294, 5205, $204, 5194, 5105, 5104. S004, $393, 5195, | Soluzioni per emofiltrazione 
5206 neo ut : 
. . nt. Soluzioni per dialisi peritoncale 
Soluzione concentrata basica per emodialisi 1300 
Soluzione concentrata per emodialisi senza acetato AFB BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA 
SB80 Sede: Milano 20126, via S. Uguzronc, $ 
Soluzione concentrata per emodialisi senza acetato AFB Officina di produzione: 
SR? Monza (Miluno), Viale della Libertà, hm 7,5 - 20052 
Soluzione concentrata per emodialisi senza acetato ATB Dradalti 
SB92G CA 
Soluzione concentrata per emodialisi senza acetato AFB | Calcio c magnesio cloruro | mEq'mi 
SB93G Potassio cloruro 2 mEg/ml 
Soluzione concentrata per emodialisi senza acctato AFB | Potassio fosfato 2 mEg/ml 
SS cata Sodio bicarbonato ! mEg/ml 
dl concentrata per emodialisi senza acetato AFB | sodio cloruro 2 mEg/ml 
S SIE Soluzione polisalinica concentrata con potassio I c Il 
Soluzione concentrata per emodialisi senza acetato AFB 
DEE BONOMELLI 
Soluzione concentrata per emodialisi senza acetato AFB ; 
SBI8G Sede Zola Predosa (Bologna) 40069 
Officina di produzione: 
Soluzione concentrata pel emodialisi senza acetato, sigla Dolzago (Como), Via Montecucceli, 1 - 22042. 
AFB DOI 
Soluzione concentrata per emodialisi. sigla 11521, 319 Prodotti 
Soluzione concentrata per emodialisi senza acctato AFB | Glicerolo. camomilla e malva, microclismi 3 g, 6g e 96 
SBI6G 
Soluzione per biofiltrazione B100 con bicarbonato 100 BRAUN CAREX - S.p.a 
mEq Ì | Sede Mirandol: (Modena), via XXV Luglio I - 41100 
Soluzione per biefittrazione B20 con bicarbonato 20 Officina di produzione: 
mEg | i SALE Spa. Cenate di Solto (Bergamo) 
i io x ; Via Mazzini, 3 - 24069 
Soluzione per biofiltrazione B40 con bicarbonato 40 
mEq;l Prodotti 
Soluzione per biofiltrazione B50-K1,5 con bicarbonato A pre . 
500 mEg/ e potassio 1,5 mEg/i Soluzioni per dialisi -peritoneale 
Soluzione per biofiltrazione B60 con bicarbonato 60 Soluzioni per dialisi peritoneale Rraun 
meEq | Soluzioni per cmofiltrazione 


1 
PI 
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CARLO ERBA O.T.C. 
Sede: Milano.20189, via €, Imbonnli, 
Officine di produzione: 
Nerviano (Milano), via Milano 68 - 20054 
Mozzate (Como), via Farantelli - 22076 
Marino del fronto (Ascoli Piceno 63046 
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Prodotti 


Acqua borica 

Fosfato sodico acido, clisma 

Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3 g, 6g, 9 
Glicerolo, mierociismi 

Glicerolo, supposte 100 mg, 1500 mg, 2500 mg 
lodio, soluzione alcolica 

Ittiolo, unguento 10% 

Olio di ricino, capsule 1 g 


T 
(=) 


Promeltazina crema, 2% 
Talco mentolato, 1% polvere 


CG.I, - S.r.l. 
Sede: Milano 20158, via Caruccioli, 16 
Officina di produzione: 
Musate {Milano), via F. Serpeta, 2 


Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili 

Adrenalina, fiale 0,5 mg/ml, I mg/jmi 

Aminofillina fiale 240 mg, 10 ml 

Ampicillina sodica pari ad ampicittina 250 mg, 500 mg, 
1000 mg p.p.i. 

Ampicillina triidrata pari ad ampicillina 250 mg,.500 mg, 
capsule 

Atropina solfato, fiale 0,5 mg/ml, 1 m!/mi 


Belzinpenicillina benzatinica, pari a: 600,000 c 1.200.000 


ULI. p.p.i. 
Calcio gluconato, fiale 500 mg/5 mi, (000 mg/ml 
Cefalotina sodica pari a cefalotina | g fiale 
Chinina cloridrato, fiale 500 mg/2 ml 
Cloramfenicolo sodio succinato, pari a cloramfenicolo | 
g, ppi n 
Cloxacillina sodica, pari a Cloxacillina 250 mg, capsule 
Digossina, fiale 0,1 mg/ml, 0,25 mg/mi 
Dopamina, fiale 10 mg/2 ml, 50 mg;t0 ml 
Ergometrina maleato, fiale 0,20 mg/ml 
Ergometrina tartrato, fiale 0,25 mg/ml 
Eritromicina lattobionato, pari a eritromicina 
500 mg, 1000 mg p.p.i. 
Furoscmide, fiale 20 mg/2 ml 
Genitamicina, fiale 40 mg/ml, 30 mg/2 ml 
Glucosio 5%, 10%, 20%, 33% 
Lidocaina cloridrato, fiale 50 mg/5 ml e 200 mg/t0 ml 
Streptomicina solfato, pari a streptomicina | g, polvere 
p.p.i. 
Tetraciclina cloridrato, pari a ‘tetraciclina 250 mg 


base 


CLINTEC 
Sede: Milano. via G. Richard. 5 
Officina di produzione: 
Lab. DON RANTER. Prieste 


Prodotti 


Ammonio cloritro 3 mEg,/ml 
20%, 30%, 50%0,.70%0, 3380 
solfato 2 mEg/ml 


Potassio acciato 


Glucosio. 
Magnesio 
3 mEg ml 
Potassio cloruro 3 mEq'ml 
Poiassio fosfato 2 mEq/ml 
Sodio acetato 3 mEg ml 
Sodio citrato 6, 16 mEg ml 
Sodio cloruro 3 mEg'mi 
Sodio lattato 3 mEq'ml 


| Aloperidolo, fiale 2 mg ml 


C.0.C. FARMACEUTICI - S.r.l 
Sede; Rovereto (Trento) 
Officina di produziene: 
S. Agati Bolognese Bologna], via Modena 15 - d0019 


Prodotti 


Acido acetilsalicilico, compresse 300 mg 
Acido nalidixico, compresse 500 mg 
Acqua barica 

Acqua di calce 

Acqua per preparazioni iniettabili 
Adrenalina. fiale 0,5 mg ml, I mg/ml 


Amido glicerolato 

Aminofillina, fiale 240 mg 10 ml 

Amitriptilina cloridrato, compresse rivestite. 10 mg 
Antazolina 0,5% c nafazolina 0,025%5, sol. oltalmica 
Argento proteinato gocce 0,5%, 1% 

Atropina solfato, fiale 0,5 mg,iml, 1 me.ml 


n° 
%o 


Atropina solfito, soluzione oftalmica 0.59, | 

Benzalconio cloruro, soluzione concentrata 1% 

Betametasone dipropionato 0,05% c neomicina solfato 
0,5% unguento 


Blu di metilene. soluzione 
Blu di metilene, fiale 50 mg ‘5 nil, 100 mg [0 ml 
Bromosulfoltaleina sodica, fiale 500 mg:10 ml 


0 
VALI 


Calcio carbonato 500 mg e magnesio idrossito 150 mg 
compresse 

Calcio clorruro, fiale 500 mg/i0 ml. Lg 10ml 

Cafcio e magnesio cloruro fiale 

Calcio edetato bisodico, fiale 1 g'10 ml 

Calcio gluconato, fiale 500 mg/5 ml, 1000 mg10-ml 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 


Centrimide, soluzione concentrata 40% 


16 -- 
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Chinina cloridrato, fiale 500 mg, 2 ml 
Chinina solfato, compresse rivestite 250 mg 
Cloramfenicolo, capsule 250 mg 
Cloramfenicolo, soluzione oftalmica 0,5% 
Clordiazepossido cloridrato. compresse rivestite 20 mg 
Clorochina bifosfato, compresse 250 mg 
Clorpromazina cloridrato. fiale 25 me/? ml 
Collodio all’acido salicilico 

Destrometorfiuno bromidrato. gocce 1.5% 
Diazepam, compresse rivestite 5 me 
Diazepam, fiale 10 mg;'2 ml 

Difenidramina cloridrato, compresse 2,5 mg 
Dimenidrinato, compresse 50 mg 

Doxiciclina, capsule 100 mg 

Efedrina cloridrato, fiale 25 mg ml, 10 mg ml 
Emetina cloridrato, fiale 20 mg/ml 
Ergotamina tartrato. compresse 1 mg 
Fenilbutazone, compresse rivestite 200 mg 


Fenilefrina cloridrato 0,3% e idrocortisone acetato 0.5%, 
gocce nasali 


Fenilcfrina cloridrato. gocce 0.25% 

Fenobarbitale sodico, fiale 30 mg/ml, 100 mg'2 ml 
Fenolsulfonfialeina, fiale 6 mg/mT 

Fluoresceina sodica, soluzione oftalmica 0,5%, 1% 
Fosfato sodico, acido clisma 

Fucsina fenica 

Furosemide, fiale 20 mg/2 ml 

Guentamicina solfato, fiale 40 mg 2 ml, 80 mg/2 ml 


Glicerolo. camomilla e malva, microclismi 3 g, 68. 9g 
Glicerolo, microclismi 

Glicerolo, supposte 750 mg. 1500 mg, 2500 mg 
Glucosio, 5%, 10%, 20%, 33% 


Glucosio. gel ofialmico 35% 

Idrocorlisone acetato 1,0% e noemicina solfato 0,5% 
pomata 

Idrocortisone acetato 1.5% e noemicina solfato 0,5% 
soluzione oftalmica 

fodio iodurato unguento 

lodio soluzione alcolica 1. H 

Ilttolo unguento 10% 


TLidocamna cloridrato 1.5%s ce idtocoltisone acetato 1%, 
crema 


Lidocaina cloridrato 1.5%3 ci 
unguento 

Lidocaina clondrato 50 me e noradrenalina bitartrato 
0,05 mg, 200 me c 0.2 me. fiale 

Lidocaina cloridrato unguento 2% 

Lidocaina cloridrato, fiale 200 mg 10 ml, 50 me‘5 ml 

Limonata citromagnesiaca, polvere 

Lio carbonato, capsule 300 mg 

Litio carbonato, compresse 300 mg 

Merbromina soluzione 2% 

Metronidazolo, compresse 250 mg 
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Nafazolina niliato, soluzione oftalmica 0,025% 
Neomicina solfato, pomata 0,5% 

Neomicina solfato, soluzione oftalmica 0,5% 

Olio di vaselina sterile 

Olio gomendiato 1%, 2% 

Omatropina bromidrato. soluzione oftalmica 2% 
Pantenolo, crema 5% 

Paracetamolo, compresse 500 mg 

Pasta di Lassar 

Pasta molle di Unna 

Pilocarpina cloridrato, pomata oftalmica 1%, 2%, 4% 
Pifocarpina cloridrato, soluzione oftalmica 1%, 2%, 4% 
Pipcrazina adipato, capsule 300 mg 

Pirimetamina, compresse 25 me 

Polassio cloruro. 20 mEg'10 ml 

Potassio cloruro, soluzione 10% 

Potassio fosfato, 20 mEg/10 ml 

Potassio ioduro, gocce 50% 

Procainamide cloridrato, fiale 500 mg/5 ml 
Prometazina, crema 2% 

Propifenazone, compresse 300 mg 

Rifampicina, capsule 150 ing, 300 mg 

Salolo 3% ce mentolo 1%, soluzione idroalcolica 
Scopolamina bromidrato, fiale 0,25 mg/ml 

Sodio viiraiu, compiosse 500 ing 

Sodio citrato, fiale 38 mg/ml 

Sodio cloruro. fiale 90 mg/10 ml 

Sodio edetato 0,5 g/5 ml, 2 g/h0 mi 

Sodio fluoruro. compresse 0,55 mg pari a fluoro 0,25 mg 
Sodio fluoruro, compresse 2,2 mg pari a fluoro 1 mg 
Solfo alcalino unguento 

Soluzione polisalinica concentrata con potassio 
Soluzione polisalinica concentrata senza potassio 
Soluzione salina per reidratazione 

Sulfacetamide sodica, soluzione oftalmica 10% 
Sulfadiazina sodica, fiale 250 mg/ml 

Tetraciclina cloridrato, capsule 250 mg 

Vaselina borica unguento 

Zinco ossido unguento 

Zinco solfato, soluzione oltalnuca 0,5% 


COLLALIO LAB. CHiM. FARM, - S.a.s, 
Sede Brescia 25121 


Ollicina di pioduzione 
Riescra, via Solferino, 28 a - 25125 


Prodotti 
Acqua per preparazioni inicttabili 


Acqua per preparazioni iniettabili (Off. SIFRA - Isola 
della Scala - VR) 


Adrenalina, fiale I mg/1 ml 
Atropina solfato, fiale 0,5 mg/ml, I! mg/ml 
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Blu di 
Calcio 


metiléne, fiale 50 mg/5 ml, 100 mg/10 ml 

cloruro, fiale | g/10 ml 

Calcio c magnesio cloruro, 1 mEg;/ml 

Calcio gluconato, 1000 mg fiale 10 ml 

Efedrina cloridrato, fiale 10 mg/ml, 25 mg/ml 

Elettrolitica reidratante III 

Elettrolitica reidratanto TH (Off, SIFRA - Isola della 
Scala - VR) 

Fruttosio, 5%, 10", 20% 


Frultosio, 5%, 10%, 20% (Off. SIFRA - Isola della Scala 
- VR) 


Glicerolo, 10%, con sodio cloruro 0.9% 


Glicerolo, 10%, con sodio cloruro 0.9% (Off. SIFRA - 
Isola della Scala - VR) 


Glucosio, 5%. 10%, 20%, 33%, 50% 


Glucosio, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% (Off. SIFRA - Isola 
della Scala - VR) 


Glucosio con sodio cloruro HI 


Glucosio con sodio cloruro 1 (O8f. SIFRA - Isola della 
Scala - VR) 


Isoprenalina cloridrato, fiale 0,2 mg/kuml 

Lidocaina cloridrato, fiale 50 mg/5 ml; 200 mg/10 ml 
Magnesio solfato, fiale 1 g/10 ml, 2 g/10 ml 
Mannitolo, 10%, 18% 


Mannitolo, 10%, 18% (Off. SIFRA - Isola della Scala - 
VR) 


Olio vaselina sterile 

Papaverina cloridrato, fiale 30 mg/2 ml, 50 mg/3 ml 
Potassio cloruro, 2 mEg/ml 

Potassio fosfato, 2 mEqg/ml 

Ringer acctato 

Ringer acclato (OM. SIFRA - Isola della Scala - VR) 
Ringer lattato 

Ringcer lattato (Off. SIFRA - Isola della Scala - VR) 
Sodio bicarbonato, 1,4%, 8,4% 


Sodio bicarbonato, 1;4%, 8,4% (Off. SIFRA - Isola della 
Scala - VR) 


Sodio bicarbonato, 1 mEg/ml 

Sodio citrato, 380 mg/10 ml, 190 mg/5 mi, 76 mg/2 ml 
Sodio cloruro, 0.9% 

Sodio cloruro, 0.9% (Off. SIFRA - isola della Scala - VR) 


Sodio cloruro, 18 mg/2 ml, 45 mg/S ml, 90 mg/10 ml, 


180 me/20 ml 
Sodio cloruro, 2 mEg/mi 
Sodio edetato, fiale 2 g/10 ml 
Sodio lattato, 2 mEg/ml 
Soluzione polisalinica concentrata con potassio I 
Soluzione polisalinica concentrata. con potassio II 
Soluzione polisalinica concentrata: senza. potassio 


COOPERATIVA FARMACEUTICA 
Sede: Milano 20122 - Vai Passione. & 
Officina di produzione: 
Cerro Maggiore 20023 (Milano), via Kennedy, 12-14 


Prodotti 


Acqua per preparazioni incitabili 
‘ Aminofilina, fiale 240 mg 10 ml 


Sodio cloruro, 18 mg 2 mi - 45 mg 5 ml - 90 me/10 ml - 
180 me ‘20 ml: 


DONINE - S.r.l 
Sede: Nogara (Verona) 37054 - Via Ecce Homo. 18 
Officina di produzione: 
Nogara (Verona), via Ecce Homo, 18 


Prodotti 


Acido acclilsalicilico, compresse 500 mg 
$00 mg 
500 me 


Acido ascorbico, compresse 
Acido nalidixico, compresse 
Acqua borica, soluzione 

Allopurinolo, compresse 100 mg 


Alluminio idrossido. 120 mg e 
250 me, compresse masticabili 


Anfifila, crema 


magnesio  trisilicato 


Antiscottature unguento 

Atropina solfato, compresse 0,250 mg 

Balsamico, unguento 

Benzalconio cloruro, soluzione concentrata 1% 

Betametasone dipropionato, 0,05% crema 

Betametasone dipropionato, 0,05% e 
0,5% crema 

Blu di metilene, soluzione 1% 

Canfosalicilica, crema 


neomicina solfato 


Carbossipolimetilene. créma base 
Carbossipolimetilene, gel 

Cetomacrogol, crema 

Cetomacrogol, crema grassa 

Chinidina solfato, compresse 200 mg 
Clorochina bifosfato, compresse 250 mg 
Cortisone acetato, compresse 25 mg 
Desamcefasone, compresse 0,5 mg 
Destrometorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 
Difenidramina cloridrato, compresse 25 mg 
Digossina, compresse 0,125 mg, 0.250 mg 
FEfedrina cloridrato, sciroppo 0,1% 
Etambutolo cloridrato, compresse 200 mg 
Fenilbutazione, compresse rivestite 200 mg, 
Ferroso solfato. compresse rivestite 200 mg 
Furosemide, compresse 25 mg 

1% € neomicina 


Fdrocertisone solfato 0,3%. 


crema 


acceltato 
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Idrocorinone accelato 1% e 
unguento 

idraocortisente acetato 1°. 

Idrocorinsone acetato 1%, 

fodio soluzione alcolica I 

Huole. unguento 10% 


Lidocama cloridrato 1,5%0 
crema 


Lidocama cloridrato 1,5% 
unguento 


Lidocama cloridiato, crema 2% 
Lidocana cloridrato. unguento 2” 
Lino carbonato. compicsco 300 my 
Merbromina. soluzione 2% 


neomicina solfato 9.5%o. 


ciemit 
unguento 


cidivcortisone acciato 10. 


e idiocortisone acetato l'o. 


Mettiprednisolone. compresse 4 me 
Mettonidazolo. compiuse 250 me 
Nitrofurantoina. compresse 50 me 
Pargeetamolo. elisir 2.5" 

Paracetamolo. compresse 500 mg 

Pasta di Lassar 

Piperazina adipato. capsule 300 mg 
Pirimetanina. compresse 25 mg 
Procamnamide cloridrato. compresse 250 mg 
Promelazina cloridrato. compresse rivestito 25 my 
Prometlazina, crema 2% 

Propifenazone. compresse 500 me 


Reserpina, compresse 0.1 mg 
Saheilico. unguento 2%0. 3% 10% 
Sodio cilrato. compiesse 500 my 


Sodio fluoruro. compresse 0.55 me pari a 0.25 mg di 
fluoro 


Sodio fluoruro, compresse 2.2 me pan a 1 mg di Nuoro 
Sodio laurilsolfato. crema base 

Sulfadimetos.sina. compresse 500 mg 

Tolbutanude, compresse 500 mg 

Vaselina borica. unguento 

Vitamine del complesso B. compresse rivestite 

Zinco all'acqua pasta 

Zinco ossido unguento 


DYNACREN - LABORATORIO FTARMACFUTICO 
Sede Castelletto Ticino (Novara) 28083 


Otlicina di produzione 


Castelletto Timo fNasaia) 28053 xa PooNenmi 12 


Prodotti 


Acido ascorbico. compiusse 500 me 

Acido nalidixico, compresse 500 me 

Acqua botica 

Benzalconio cloruro. soluzione concentrata 1% 
Benzoile perossido. crema 5% 

Calendula. crema 10% 

Camomilla. cliser 10% 

Carbone composto. comprese 

Clorevidina gluconato, soluzione concentrata 20% 


ii 


| Zinco 
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Codena fosfato 0.15% e sodio benzoato 

Cortisone dceelalo, compresse 25 mg 

Destrometorfano bromidrato. gocce 1,5% 

Destrometorfino  bromidrato, compresse 
7.65 mg 

De.stromettofano bromidiato, senoppo 0,3% 

Difenidiamma cloridrato, compresse 25 me 


o, scnopno 


Mastenbili 


Dimenidrmato. compresse 50) me 

Entromicina, crema 3% 

Eucaliplo composto, gocce nasali 

Femiefrina cloridrato, gocce 1,25% 

Tosfato sodico acido. chsma 

Glicerolo. miéroelismi 

Glicerolo. supposte 1500, 2500 mg 

Glccrolo, camomilla e nmialva. microcismi 3 e. 


1% 


nei 
i: 


Idiocortisone icelilo. crema 
Htolo unguchio. 10%, 20% 
Lidocarna cloridrato 1,5% c idrocortsone acetato 1" 
ciema 

Lio carbonato, compresse 
Merbromina, soluzione 2% 
Nicottnamide. compresse 250 mg 
Paracetamolo, compresse 500 mg 
Paracetamolo. elisir 2,5% 

Pasta di [assar 
Prometazna 2% 


(40 


300 mg 


crema 

Rabarbaro. scioppo 5% 

Sodio bicarbonato, compresse 500 ing 
Specie composta per ul sambuco 
Specie composta per al tarassaco 
Specie composta per al tiglio 
Specie composta per al timo 
Specie composta per sana all'achillea 
Specie composta per tsana all'altea 
Spccie composta Uisana all'assenzio 
Specie composta Usana alla betulla 
Specie composta Usana alla centaurca 
Specie composta "tisana ‘alla genziana 
Specie composta usana alla gramigna 
Specie composta per sana alla melissa 
Specie composta per alla senna 
Specie composla inana alla valeriana 
Talco mentelato 1%. polvere 

Zinco ossido. unguento 

solfato. compresse 200 mg 


Lisand 
sana 
Lisand 
tisdNa 


fisana 


ECOBI FARMACEUTICI - S.a.s 
Sede Ronco Seria {Genova} 16085 


Ollicma di produzione 
Ronco Scuvia (Genova), via E Bazzano, 2G 


Prodotti 


Acido acelilsakicilico, compresse 100 mg, 500 mg 
Acido ascorbico, compresse 580 mg 
Acido nalidixico, compresse 500 mg 
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Allopurinolo, compresse 106 mg Litio carbonato, compresse 300 mg 
AHuminio, idrossido compresse 500 mg Merbromina, soluzione 2% 

Atropina solfato, compresse 0,25 mg Metile salicilato. unguento 
Betametasone dipropionato, crema 0,05%, Miele rosato 

Clorochina bifosfato, compresce 250 mg Olio di vaselina, emulsione 40% 
Desametadone, compresse 0,5 mg Olio gomenolato, gocce nasali 1%-2% 


Destrometorfano bromidrato, 0,3% sciroppo 
Destrometorfano bromidrato, compresse 7,65 mg 
Destrometorfano bromidrato. gocce 1,5 % 
Difenidramina cloridrato, compresse 25 mg 
Etambutolo cloridrato, compresse 200 mg, 400 mg 
Fenilbutazone, compresse rivestite 200 mg 
Fenilbutazone, supposte 250 mg 

Ferroso solfato, compresse rivestite 200 mg 
Furosemide compresse 25 mg 

Idrocortisone acetato, crema 1% 

Isoniazide, compresse 100 mg 


Paracetamolo, compresse 500 mg 
Pasta di Lassar 

Prometazina, crema 2% 
Rinobalsamiche, gocce 

Salicilico, unguento 2%-5%-10% 
Solfo alcalino, unguento 

Talco mentolato, polvere 1% 
Vaselina borica, unguento 

Zinco ossido, unguento 


Lidocaina cloridrato, crema 2% FA.DEM - S.a.s. 
Mctronidazolo, compresse 250 mg Sede SS Sannitica Am 6,900, Casoria (Napoh) 80026 
Paracetamolo, compresse 500 mg Officina di produzione. 
Paracetamolo, elisir 2,5% 80026 Casoria (Napoli) V. Ten. Formicola. 27 
Paracetamolo, supposte 400 mg Bodolli 
Prometazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg 
Prometazina cloridrato, crema 2% Acido salicilico 1%, soluzione idroalcolica 
Sulladiazina, compresse 500 mg Acido tricloroacetico 
Vitamine del complesso B, compresse rivestite Acqua borica 
Amido glicerolato 
EUGAL - S.r.l. Argento proteinato, gocce 0,5%-2% 
Sede Serravalle Scrivia (Alesandria) 15069 Balsamico, unguenio 
Serravalle Soia CN O avvia. 8 - 15069 Benzalconio cloruro, soluzione concentrata 1% 
i Canfora 10%, soluzione alcolica 
Prodotti Collodio all'acido salicilico 
Acido salicilico, soluzione alcolica 1% Cristalvioletto, soluzione 1% 
Acido tricloroacetico, soluzione Fosfato sodico acido, clisma 
Antiscottature, unguento Fucsina fenica, soluzione idroalcolica 0,3% 
Argento proteinato, gocce 0,5% Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3, 6 e 9g 
Balsamico, unguento Glicerolo, supposte 750-1500-2500 mg 
Benzalconio cloruro, soluzione concentrata Todio iodurato, unguento 
Blu di metilene, soluzione 1% lodio, soluzione alcolica I-IT 


Canfora: 10%, soluzione idroalcolica 
Canfora 10%, soluzione oleosa 
Canforata, crema 

Chinino solfato, compresse 200 mg 
Codeina fosfato, compresse 30 mg 
Destrometorfano bromidrato, gocce 1,5% 
Fucsina fenica, soluzione idroalcolica 
Glicerina fenica, gocce 


Glicerolo, microclismi 
Liquirizia composta, polvere 
Merbromina, soluzione 2% 
Miele rosato 

Olco calcarea, pomata 

Olio canforato 

Olio gomenolato 1%-2% 


Glicerolo, supposte 750-1500-2500 mg Ossido di zinco, unguento 
fodio, soluzione alcolica I e H Pasta di Lassar 

Ipecacuana, sciroppo emetico Salicilico, 5%-10% unguento 
Htiolo, unguento Solfo alcalino, unguento 
Lidocaina cloridrato, crema 2% Talco mentolato 1% 

Lievito di birra, compresse 400 mg Vaselina borica 


RI, ) (I 
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FALQUE - PRODOTTI FARMACEUTICI - S.p.a. 
Sede: Milano 20161 


Officina di produzione; 
Miluno, via G. Carli. 2 - 20161 


“Prodotti 


Acido acetilsalicilico, 500. me, compresse gastrorcsistenti 
Acido acetilsalicilico, compresse 100 mg 

Isaniazide. compresse 100 mg 

Paracetamolo. compresse 500 mg 

Vitamine del complesso B. compresse rivestite 


F.A.M.A. - IST. CHIM. BIOLOGICO - Sul 
Sede: Milano 20127 


Officina di produzione: 
20127 Milano, via A. Sauli. 21 


Prodotti 


Destrometorlano bromidrato. gocce 1,5% 


FARGE - S.r.l. 

Sede: Genova 16139 

Oficina di produzione: 
16139 Geneva. via Toriona, 12 

Prodotti 

Acido 
Acido 
Acido 
Acido 
Acido 


acetilsalicilico, compresse 100 mg 


(34 
2 


acelilsalicilico. compresse gasiroresisienti 500 m 
etacrinico. compresse 500 mg 

nalidixico, compresse 500 mg 

salicilico, soluzione idroalcolica 1-2" 
Acqua per preparzioni iniettabili 

Adrenalina, fiale 0.5 mg/ml, 1 mg/mi 

Allopurinolo. compresse 100 meg 

Antiemorroidali. supposte 

Atropina solfato. fiale 0,5 mg/l, 1 mg/ml 
Benzalconio cloruro. soluzione concentrata 1% 
Betametasone dipropionato, 0,05%» unguento 

Blu di metilene. soluzione 

Canfora 10%. soluzione idroaicolica 

10%. soluzione oleosa 

Clorpromazini cloridrato. compresse 25 mg. 100 mg 


Canfora 


Destrometorfano bromidrato, gocce 1,3% 
Destromelorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 
Dimenidrinalo. compresse 50 mg 

Fiambulalo cloridrato. compresse 200 mg, 400 mg 
Fenilafrina cloridrato, gocce 0,25% 

Fuesina fenica, soluzione idroulcolica 

Glicerofo, supposte 750 mg, 1000 mg, 1500 mg, 2500 mg 
10%. 20%, 33% 

{drocorttsone acetato, unguento 1% 


Giucosio, 5", 


Supplemento ordinario alli GAZZETTA UFFICIALE 
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fodio, soluzione alcolica T-H 

Tttiolo unguenfo 10%, 20% 

Lassativi vegetali, compresse rivestite 
Lidocaina cloridrato, unguenio 2% 

Lievito di birra, compresse 400 mg 
Limonata citromagnestaca, polvere 

Litio carbonato. compresse 300 mg 
Merbromina, soluzione 2% 

Metile salicinato, unguento 

Metronidazolo, compresse vaginali 500 mg 
Morfina cloridrato, frale 10 mg/m], 20 mg/ml 
Nilrofurantoina, compresse 50 mg 
Nitrolurazone, compresse vaginali, 50 mg 
Olio di vaselina, emulsione 40% 

Olio di vaselina sterile 

Olio somenolato, gocce 1", 
Papaverina cloridrato, fiale 30 mg/2 ml, 50 1ng/3 ml 
Paracetamolo. compresse 500 mg 

Prometazina, crema 2% 

Rinobalsamiche gocce 

Salieilico. unguento 2%, 5%, 10% 

Sodio cloruro, 18 mgf2/ml, 45 mg/Sml, 90 mg/10.ml 
Sulfadimetossina, compresse 500 mg uu 
Talco mentolato, polvere 1% 

Tolbutamide compresse, 500 mg 

Vasclina borica, unguento 

Zinco Ossido, unguento 


90; 


ASZALI 


FARMA 3 MEDICALEX - S.r.l 
Sede: Meda (Milano) 20036 
Officina di produzione: 

Meda {Milano) 20036, via Solferino, 42 


Prodotti 


Acido lattico, ovuli 500 mg 

Acido salicilico composto, soluzione idroalcolica 

Acido salicilico, soluzione 1%, 2% 

Acido tricloroacelico 

Acqua borica 

Alcol suponato 

Alluminio idrossido mg 120 e 
mg 250, compresse masticabili 

Amido glicerolato 

Amitiofiliina, supposte 300 mg 

Antiscottature, unguento 

Argerito proteinato, gocce 0,5%, 1 

Blu di metilene 1% 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 

Canfosalicilica, crema 

Carbone composto, compresse 

Chinina solfato, compresse rivestite 250 mg 

Colone emostatico 

Cristalvioletto 1%, soluzione 

Destrometorfano bromidrato, gocce 1,5% 


magnesio  trisilicalo 


0/ 
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Destrometorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 
Dimenidrinato, compresse 50 mg 
Fosina soluzione, 1%, 2% 
Fenilbutazone, supposte 250 mg 
Fosfato sodico acido, clisma 
Fuesina fenica 
Gengivario 
Glicerina fenica 
Glicerolo, supposte 750 mg, 1500 mg, 2500 mg 
Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3 g, 6g, 9g 
Glicerolo, microclismi 
Sodio, soluzione alcolica 1, 1I 
Ittiolo, unguento 10%, 20% 
Lassativi vegetali, compresse 
Limonata citromagnesiaca, compresse 
Litio carbonato, compresse 300 mg 
Merbromina, soluzione 2% 
Miele rosato 
Odontalgiche, gocce 
Olio canforato 
Olio di ricino,.capsule | g 
Olio gomenolato, 1%, 2% 
Paracetamolo, compresse 500 mg 
Paracetamolo, supposte 400 mg 
Pasta di Lassar 
Poligala e narceina, sciroppo 
Potassio permanganato, compresse 250 mg 
Prometazina, crema 2% 
Propifenazone, supposte 350 mg 
 Rinobalsamiche, gocce 

Salicilico, unguento 2%, 5%, 10% 
Sodio bicarbonato, compresse 500 mg 
Solfo alcalino, unguento 
Solfo salicilico, unguento 
Specie composta per tisana 
Specie composta per tisana 
Specie composto per tisana 
Specie composto per tisana 
Specie composto per tisana 
Specie composto per tisana 
Specie composto per lisana 
Specie composto per tisana 
Specie composto per lisana 
Specie composto per lisana 
Specie composto per tisana 
Specie composto per lisana 
Specie composto per tisana 
Specie composto per tisana 
Specie composto per tisana alla senna 
Specie composto per tisana alla valeriana 
Talco mentolato, polvere. 1% 
Tetracina cloridrato, supposte 15 mg 
Valeriana estratto secco, compresse rivestite 
Vaselina borica, crema 
Zinco ossido, unguento 


al sambuco 
al tarassaco 
al tiglio 

al timo 
all’achillca 
all’anice 
all’altea 
all’assenzio: 
alla betulla 
alla camomilla 
alla centaurea 
alla genziana 
alla gramigna 
alla melissa 


FARMA UNO - S.r.l. 
Sede: Salerno 84100 - Via Piacenza, 76 
Officina di produzione: 

20016 Pero (Milano), via €. Pisacane, 7 
Prodotti 


Destrometorfano bromidrato 0,3%, sciroppo 
Fosfato sodico acido, clisma 

Glicerolo, supposte 2500 mg 

Prometazina 2%, crema 


FARMAC BESIDIAE - S.r.l. 
Sede: Bisignano (Cosenza) 87043 
Officina di produzione: 
SULF.R.A. - Isola della Scalu (Verona) 37063, via Camagre, 4l 
Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili 
Fruttosio, 5%, 10%, 20% 

Glucosio, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% 
Sodio cloruro, 0,9% 

Socio cloruro, 2 mEg;ml 


FARMACEUTICI GELLINI - S.p.a. 
Sede: Aprilia (Latina) 04011, via Neltunense km 20,300 
Officina di produzione: 

Aprilia (Latina) 04011 - Via Nettunense km 20,300 


Prodotti 


Acido acetilsalicilico, compresse 100; 500 mg 
Acido ascorbico, compresse 500 mg 
Alluminio idrossido, compresse $00 mg 
Aloperidolo, compresse 1, 2 mg 
Desametasone, compresse 0,5 mg 
Difenidramina cloridrato, compresse 25 mg 
Ferroso solfator compresse 200 mg 
Isoniazide, compresse 100 mg 

Sulfadiazina, compresse 500 mg 
Sulfadimetossina, compresse 500 mg 
Vitamine del complesso B, compresse rivestite 


FARMED - S.a.s. 
Sede: Meda (Milano) 20036 - Via C. Colombo 
Officina di produzione: 
FARMA 3 MEDICALEN - Meda (Milano) 20036, via Solferino, 42 


Prodotti 
Acqua borica, soluzione 
Argento proteinato, gocce 0,5% 
Canfora 10%, soluzione idroalcolica 
Cristalvioletto, soluzione 1% 
Fosfato sodico acido, clisma 
Fuesina fenica. 
Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3 g, 6.£ 
Glicerolo, supposte 1500 mg, 2500 mg 


e 
tra 
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Iodio, soluzione alcoolica I, II 
Ittiolo, unguento 

Limonata citromagnesiaca, compresse 
Merbromina, soluzione 2% 
Miele rosato 

Olio canforato 

Olio gomenolato. 1%. 2% 
Olio di ricino, capsule 1g 
Prometazina, crema 2% 

Talco mentolato, polvere 1% 
Vaselina borica, pomata 
Zinco ossido, unguento 


FARVE 
Sede. Altavilla Vicentina (Vicenza) 36077 


Officina di produzione: 
Altavilla Vicentina (Vicenza), via Brenta 


Prodotti 


Acqua borica 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 

Citromagnesiaca limonata, compresse 

Fosfato sodico acido, clisma 

Glicerolo supposte 750 mg, 1500 mg, 2500 mg 
Glicerolo, camomilla e malva microclismi 3 g, 6g, 9g 
lodio, soluzione alcolica Ì 

Lievito di birra, compresse rivestite 400 mg 

Olio canforato 

Olio di ricino, capsule | G 


FIDIA - S.p.a. 
Sede. Abano Terme (Padova) 35031 


Officina di produzione: 
FIDIA SINAX, via Ponte delia Fabbrica 3/A 
Abano Terme (Padova) 35031 


Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili 
Sodio cloruro, fiale 45 mg/5 ml 


PAOLO GOBBI FRATTINI 
Sede, Sondalo {Sondrio}, via Steivio, 10 - 23035 


Officina di produzione: 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE Srl 
Momierobi d'Arbia (Siena) - 53014 


Prodotii 


Acqua, per preparazioni iniettabili 

Acqua, per preparazioni iniettabili (per irrigazione) 
Ammonio cloruro 

Elettrolitica equilibrata gastrica 

Eiettrolitica equilibrata gastrica con glucosio al -10% 
Elettrolitica equilibrata pediatrica 

Elettrolitica reidratante I (soluzione di Darrow) 


Elettrolitica .reidratante II 

Eiettrolitica reidratante III 

Elettrolitica reidratante III, con giucosio 

Elettrolitica reidratante, con glucosio e sodio gluconato 

Elettrolilica selettiva 

Eleitrolitica di mantenimento, con glucosio 

Eleitrolitica di reintegrazione, con glucosio e sodio 
gluconato 

Elettrolitica di reintegrazione, con glucosio e sodio lattato 

Elettrolitica di reintegrazione, con potassio, glucosio e 
sodio gluconato 

Elettrolitica di reintegrazione, con sodio gluconato 


Elettrolitica di reintegrazione pH 7,4, con sodio glu- 
conato 


PIAIORRE bilanciate di mantenimento, con glucosio 
Fruttosio, 5%, 10%, 20% 

Glicerolo, 10%, con sodio cloruro 0,9% 
Glucosio 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 70% 
Glucosio con potassio cloruro III 

Glucosio con sodio cloruro T, II, ITI 
Mannitolo, 5%, 10%, 18% 

Mannitolo, con sodio cloruro 

Ringer 

Ringer, con glucosio 

Ringer acetato 

Ringer acetato, con glucosio 

Ringer lattato 

Ringer lattato, con glucosio 

Sodio bicarbonato, 1,4%, 5%, 7,5%, 8,4% 
Sodio bicarbonato, 1,4%, 5%, 7,5%, 8,4% 
Sedio cloruro, 0,9%, 3%, 5%, 

Sodio cloruro, 0,9%, (per irrigazioni) 
Sodio lattato, 1,87%, 11,2% 

Sodio tiosolfato, 25% 

Soluzioni per dialisi peritoneale 

Soluzioni per emodialisi 

Soluzioni per emofiltrazione 

Tampone fosfato, pH 6,8, pH 7,0, pH 8,0 
Soluzioni anticoagulanti ACD 

Soluzione anticoagulante CPD 


FRESENIUS - SISTEMI TERAPEUTICI»- S.p.a. 
Sede: Palazzo Pignano (Cremona), via' Crema, 8 - 26020 


Officina di produzione: 
St. Wendcl (Germania) 


Prodotii 
Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio, 1,5% e 
134 mMol/l di sodio, sigla CAPD-2K 


Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio, 4,25% e 
134 mMol/i di sodio, sigla CAPD-3K 
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Soluzione per dialisi peritoneale con glucosto, 2.30% c 
134 mMot di sodio, sigla CAPD-4K 

Soluzione pei dialisi peritoneale con glucosio, 1.50% e 
130 mMolì di sodio, sigla CAPD-8K 

Soluzione per dialisi permtoneale senza poiassio con 
glucosio, 5,5% e 134 mMol/l di sodio, sigla CAPD-2 

senza potassio con 

sodio, sigla CAPD-3 

senza potassio con 

sodio, sigla CAPD-4 


senza porlassio con 


Soluzione per dialisi pentoneale 
glucosio. 4,25% e 134 mMol/l di 


Soluzione per dialisi pemtoneale 
glucosio, 2,30% e 134 mMol/I di 


Soluzione per dialisi peritoneale 
glucosio, 2,30% e 140 mMol/1 di sodio, sigla CAPD-7 


Soluzione per dialis: peritoneale senza potassio con 
glucosio, 1,5% e 130 mMol/l di sodio, sigla CAPD-8 


Soluzione per dialisi peritoneale senza potassio con 
glucosio, 4,25% e 130 mMol/I di sodio, sigla CAPD-9 


Soluzione per dialisi peritoncale senza potassio con 
glucosio, 4,25% e 134 mMol/l di sodio e 34 mMol/I di 
sodio bicarbonato, sigla CAPD/DPCA BIC 30 


Soluzione per dialisi peritoneale senza potassio con 
glucosio, 1,5% e 134 mMol/I di sodio e 34 mMol/l di 
sodio bicarbonato, sigla CAPD/DPCA BIC 20 


Seluzione per dialisi peritoneale senza potassio con 
glucosio, 2,30% e 134 mMal/I di sodio c 34 mMol/ di 
sodio bicarbonato, sigla CAPD/DPCA BIC 40 


GALDERMA ITALIA - S.p.a. 
Sede 29]12i Milana - Via dell'Annunetata, 21 


Officina di produzione. FARMILA FARMACEUTICI 
20619 Scitimo Milanese, vid E Fermi, 50 - 20019 


Prodotti 


Eritromicina lozione 2% 


GIBIPHARMA - S.p.a. 
Sede: 20016 Pero (Milano) - Via € Pisacane, 7 


Officina di produzione 
LISAPHARMA — Frba (Coma), var Premo, tt 


Prodotti 


Amonxicillina sciroppo 2,5%, 5% 


IBS - INDUSTRIE FARMACEUTICHE - S.p.a. 
Sede. 09100 Cagliari 


Officina di produzione: 
09100 Caghan, via De Gioannis, 1 


Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili 
Adrenalina, fiale 0,5 mgjml, 1 mg;ml 
Aloperidolo, fiale 2 mg/ml 
Aminofillina, fiale 240 mg/10 ml 
Atropina, solfato fiale 1 mg/ml 


Supplemento, ordinario sa GAZZFITAÀ UbFICIALE 
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Sense generale - n 


Blu di metilene, fiale 59 mg 5 ml 
Bromesulfoftalema sodica, fiale 500 mg 10 ml 
Calcio cloruro, fiale 500 me ml, ig 10 ml 
Culeio edetato bisodico, fiale i g 10 ml 
Calcio giuconato, fiale 500 mg 10 in], 1000 mg 10 mil 
Chinina clotidrato, fiale 3500 mg:2 ml 
Clorpromazina cloridrato. fiale 25 mg 2 ml 
Digitossina, fiale 0.10 mg ml, 0,25 mg ml 
Digossina, fiale 0.10 mg ml, 0,25 mg ml 
Elettrolitica equilibrata enterica 
Fletirolicita equilibrata gastrica 
Elettrolitica reidratante I, I 
Elettrolitica equilibrata pediatrica 
Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% 
Glucosio, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% 
Lidocaina cloridiato, 200 mg 10 ml e 
bitartrato 0,05 mg,5 ml 


Lidocaina cloridrato, 50 mg S ml e noradrenalina bita:- 
trato 0,05 mg 5S ml 


Lidocama cloridrato, fiale 50 mg S ml. 200 me 10 ml 
Manniitoio. 5%. 10%, 18% 

Ringer acetato 

Ringer lattato 

Sodio bicarbonato, 1,4% 

Sodio «loruo, 0,9% 


noradrenalina 


IDI FARMACEUTICI - Spa. 
Sede 00040 Pomezia {Roma} 


Oficina di produzione 
Pomezia (Roma) via Custellr Romani, km 14,500 


Prodotti 


Eritromicina, crema 3% 
Eritromicina, lozione 3% 
Nicotinamide, compresse 
Zinco solfalo, compresse 


250 mg 
200 me 


IEMA - S.r.l 
Sede: Reanica (Bergamo) 24020 
Officina di produzione 


Ramca (Bergamo) via Adelasio 33 - 24020 
Prodotti 
Acido acettisalicilico. compresse 100 me 500 mg 
Acido ascorbico, compresse 500 mg 
Acido nalidixico, compresse 500 mg 
Acido tricloroacetico 


Acqua di calce 
Alcool salticilico. soluzione 1% 


Alluminio idrossido 120 mg e 
250 me. compresse 


Alvpertidole, compresse 1 me, 2 ma 


Magnesto  trisilicato 


Amido glicerolato 
Amunofiilina, compresse rivestite 200 me 
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Aminofillina, supposte 100 mg, 300 mg 

Antiscotlature unguento 

Argento proteinato gocce 0,5%, 1%, 2% 

Blu di metilene, soluzione 1% 

Canfora 10%, seluzione idroalcolica 

Canfora 10%, soluzione oleosa 

Canfora canforata, crema 

Carbone composto, compresse 

Chinina solfato, compresse rivestite 250 mg 

Clorpromazina cloridrato. compresse rivestite 25 mg, 
100 mg 

Collodio all'acido salicilica 

Cotone emostatico 

Cristal violetto, soluzione 1% 

Destrometorfano bromidrato, gocce 1,5% 

Destrometorfano bromidrato, sciroppo 0.3% 

Difenidramina cloridrato, compresse 25 mg 

Dimenidrinato, compresse 50 mg 

Efedrina cloridrato, sciroppo 0,1% 

Fosfato sodico acido, clisma 

Fucsina fenica 

Furosemide, compresse 25 mg 

Gengivario 

Glicerina fenica 

‘ Glicerolo, supposte 1000 mg, 1500 mg, 2500 mg 

Glicerolo, camomilla e malva, micfoclismi 3g, 6 g. 9 g 

lodio iodurato unguento 

lodio soluzione aicolica I, II 

iodio soluzione glicerica 

Ittiolo, ovuli | g 

Ittiolo, unguento 10%, 20% 

Lassativi vegetali, compresse rivestite 

Limonata citromagnesiaca, polvere 

Litio carbonato, compresse 300 mg 

Matita emostatica 

Merbromina, soluzione 2% 

Metile salicilato, unguento 

Olio canforato 

Olio di ricino, capsule 1 g 

Olio di vaselina, emulsione 

Olio gomenolato, gocce 1%, 2% 

Paracetamolo, compresse 500 mg 

Pasta di Lassar 

Poligala e narceina, sciroppo 

Potassio permanganato, compresse 250 mg 

Prometazina, cloridrato, compresse 25 mg 

Promeltazina. cloridrato. crema 2% 

Propifentuzone, supposte 350 my 

Rinobalsamiche, gocce 

10% 


Salicilico. unguento 2%, 5%, 


Sodio bicarbonato, compresse $00 mg 

Talco mentolato, polvere 1% 

Valeriana estraffo secco, compresse rivestite 5) mg 
Viselina borica, pomata 

Vitamine del compresso B, compresse rivestite 
Zinco ossido, unguento 


Zinco solfato, compresse 200 mg 


IFI - ISTITUTO FARMACOTERAPICO iTALIANO 
S.p.a. 
Sede: Roma 00197 - Via Paolo Frisi, 23 


Officina di produzione: 
Atella (Potenza) 85020 - Valle di Vitalba - Nuefeo Ind.le 


Prodotti 


Acido acetilsalicilico 100 mg - 500 mg, compresse 
Acido ascorbico 500 mg, compresse 

Acido borico, soluz. 3% 

Acido nalidixico 500 mg, compresse 

Alfopurinolo 100 mg, compresse 

Alluminio idrossido 500 mg, compresse masticabili 
Aloperidolo 1 mg - 2 mg, compresse 

Aminofiliina 200 me, compresse rivestite 
Amitriptilina cloridrato 10-mg, compresse rivestite 
Atropina solfato 0,250 mg, compresse 

Benzile benzoato 20%, unguento 

Betametasone dipropionato 0,05%, crema 
Betametasone dipropionato 0,05%, unguento 


Calcio carbonato 500 mg e magnesio idrossido, 150 mg 
compresse 


Cascara 250 mg, compresse rivestite 
Chinina solfato 250 mg, compresse rivestite 
Chinidina solfato 200 mg, compresse 
Clorexidina gluconato, soluz. conc. 20% 
Clorochina bifosfato 250 mg, compresse 
Clorpromazina cloridrato 25 mg, compresse 
Clorpromazina cloridrato, sciroppo $0 mg/10.ml 
Clorpropamide 250 mg, compresse 

Codeina fosfato 30 mg, 60 mg, compresse 
Cortisone acetato 25 mg, compresse 
Desametazone 0,5 mg, compresse 
Diazepam 5 mg, compresse rivestite 
Difenidramina cloridrato 25 mg, compresse 
Digossina 0,125 - 0,250 mg, compresse 
Efedrina cloridrato, sciroppo 0,1% 


Ergometrina maleato 0,5 mg, compresse 
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Etambutolo cloridrato 200 mg, 400 mg, compresse 
Fenilbutazone 200 mg, compresse rivestite 
Fenitoina sodica 100 mg, compresse 
Fenobarbitale 50 mg, 100 mg, compresse 
Ferroso solfato 200 mg, compresse rivestite 
Furosemide 25 mg, compresse 

Glicerolo 750, 1000, 1500, 2500 mg, supposte 
Griscofulvina 125 e 250 mg, compresse 
idroclortiazide 50 mg. compresse 
Idrocortisone acetato, crema 1% 
Idrocortisone acetato, unguento 1% 
Imipramina cloridrato 10 mg, compresse rivestite 
Jodopovidone, soluzione 10% 

Isoniazide 100 mg, compresse 

Metile salicilato, unguento 10% 
Metilprednisolone 4 mg e 8 mg, compresse 
Metronidazolo 250 mg, compresse 
Nicotinamide 250 mg, compresse 
Nitrofurantoina 50 mg, compresse 
Paracetamolo 500 mg, compresse 
Paracetamolo, elisir 2,5% 

Piperazina adipato 300 mg, capsule 
Primachina 7,5 mg, compresse rivestite 
Probenecid 500 mg, compresse 

Prometazina, crema 2% 

Prometazina cloridrato 25 mg, compresse 
Reserpina 0,1 mg, compresse 

Sali reidratanti con glucosio, tipo A 
Sulfadimetossina 0,5 g, compresse 
Sulfadiazina 0,5 g, compresse 

Tiabendazolo 500 mg, compresse 

Vitamine del complesso B compresse rivestite 


INDUSTRIA FARMACEUTICA 
GALENICA SENESE - S.r.l. 
Sede: Monteroni d'Arbia (Siena) 53014 


Officina di produzione: 
Monteroni d’Arbia (Siena) - Via Cassia Nord, 3 


Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili 
Adrenalina fiale, 1 mg/mi, 0,5 mg/ml 
Aloperidolo, fiale 2 mg/ml 

Aminofillina, 240 mg/10 ml 

Ammonio cloruro, fiale 3 mEg/ml 
Atropina solfato, fiale 0,5 mg/ml, 1 mg/mi 
Calcio cloruro, fiale 0,5 mEg/mi 


Calcio cloruro, fiale i g/10 ml 

Calcio e magnesio cloruro, fiale 

Calcio gluconato 10% 

Chinina cloridrato, fiale 500 mg/2 ml 
Dopamina, fiale 10 mg/2 ml e 50 mg/10 ml 
Efedrina cloridrato fiale 10 mg/ml e 25 mg/ml 
Elettrotitica bilanciata di mantenimento I - II 
Elettrolilica di mantenimento con giucosio 


Fiettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio 
gluconato 


Eleitrolitica di reintegrazione con potassio, glucosio e 
sodio gluconato 


Elettrolitica di reiniegrazione con sodio gluconato 
Elettrolilica equilibrata enterica 

Eicitrolitica equilibrata gastrica 

Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio 10% 
Elettrolitica equilibrata pediatrica 

Elettrolitica reidratante I (soluz. di Darrow) 
Elettrolitica reidratante II 

Etettrolitica reidratante III 

Elettrolitica reidratante IT con glucosio 

Fruttosio 5%, 10%, 20% 

Furosemide, fiale 20 mg/2 ml 

Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% 

Glicina 1% e mannitolo 1% (soluzione per irrigazione) 
Glicina 1.5%, soluzione per irrigazioni 

Glucosio 5, 10, 20, 30, 33, 50, 70% 

Glucosio con potassio cloruro I e II 

Glucosio con sodio cloruro I 

Glucosio con sodio cloruro II 

Glucosio con sodio cloruro III 

Isoprenalina cloridrato fiale 0,2 mg/ml 

Lidocaina cloridrato, fiale 50 mi/5 ml e 200 mg/10 ml 
Magnesio solfato, fiale 1 g/10 ml, 2 g/10 mi, 2,5 g/i0 ml 
Mannitolo 0,54% e sorbitolo 2,7% 

Mannitolo 5% con sodio cloruro 0,45% 

Mannitolo 5, 10, 18% 

Naloxone, fiale 0,04 mg/2 ml e 0,4 mg/ml 
Papaverina cloridrato, fiale 30 mg/2 mi e 50 mg/3 ml 
Potassio acetato, fiale 3mEg/ml 

Potassio cloruro, fiale 3mEg/ml e 2 mEg/mi 
Potassio fosfato, fiale 2 mEg/ml 

Ringer 

Ringer acetato 

Ringer acetato con glucosio 

Ringer con glucosio 

Ringer lattato 

Ringer lattato con glucosio 
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Sodio acctato, fiale 3 mEg ml Elettrolitica reidratante I - TH 
Sodio bicarbonato 1,4%, 5%. 7,5%. 8,4% Fruttosio 5%, 10% 
Sodio bicarbonato fiale 1 mEg'ml Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% 
Sodio citrato, fiale 38 mg/ml e 380 mg 10 ml Glucosio 5%, 10%. 20%, 33%, 50% 
Sodio cloruro 0.9% per inigazioni Glucosio con sodio cloruro Il 
Sodio cloruro 3% e 5% c 0,9% Mannitolo 5%, 10%, 18% 
Sodio cloruro 18 mg'2 ml, 45 mg 5 ml, 90 mg'10 ml, | Ringer acetato 
180 mg/20 ml Ringer lattato, flaconi 
Sodio cloruro fiale 20 mEg/10 ml e 3 mig ml 


Sodio edetato fiale 0.5 mg/5 ml. 2810 ml 
Sodio lattato 1,87%, 11.2% 

Soluzione cardioplegica 

Soluzione di Eurocollins 

Soluzioni per emofiltrazione 

Soluzioni concentrate per cmodialisi 


Soluzioni per dialisi peritoneale. formule G15, 625. G40, 
con/senza potassio 


INFERFARMA FARMACEUTICI - Srl. 
Sede: Sehazzano Dentio (Padova) 35030 


Officina di produzione 
Sehazzano Dentro {Padova} 35030, via Vivaldi, 1-4 


Prodotti 


Fosfato sadico acido, clismi 


Glicerolo microclismi 


Glicerolo. camomilla e malva. microchsmi 3g, 6g, 9g 


IPRA - Srl. 
Sede. Palermo, via Vincenzo DI Marco, 29 


Officina di produzione: 


9400 Assoro {Enna), sia Giangagliano - ZI Dittuno 


Prodotti 


Sodio cioruro 0,9% 

Sodio cloruro 0,9% (soluzione per irrigazini) 
Soluzioni acide concentrate per emodialisi 
Soluzioni basiche concentrate per emodialisi 
Soluzioni concentrate per emodialisi all’acetato 


IRFI - ISTITUTO RICERCHE 
FARMABIOLOGICHE INTERNAZIONALI - S.p.a. 
Sede Lerentino (Frosinone) 03013 


Otlicina di produzione: 
03013 Lerentino {] rosmone), vid Morglese, S7 


Prodoti 


Acqua per preparazioni iniettabili 

Eletirolitica equilibrata enterica 

Elettrolitica equilibrata pastrica 

Fiettrolitica di mantenimento con glucosio 5% 


Sodio bicarbonato 1,4%, 8.4% 
Sodio cloruro 0,9% 
Soluzione concentrata per cmodialisi 


Soluzione elettrolitica 
gluconato 


di icintegrazione con sodio 


ISTITUTO GENTILI 
Sede 36100 Pisa 


Officina di produzione: 
56100 Pisa, via Mazzini, 12 


Prodotti 


Potassio fosfato monobasico, compresse 500 mg 


ISTITIUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO 
S.p.a. 
Sede. $5020 Castelvecchio Pascol (Lucca) 


Officina di produzione: 
SS 7 bi. hm 19,500 - 80029 S Antimo (Napoh) 


Prodotti 


Acido accetilsalicilico compresse, 100 mg, 500 mg 
Acido ascorbico compresse, 500 mg 
Adrenalina, fiale, 0,5 mg/ml, 1 mg/ml 
Alluminio idrossido, compresse masticabili, 500 mg 
Aminofillina compresse rivestite, 200 mg 
Aminofiltina fiale, 240 mg/10 ml 
Ampicillina capsule, 250 mg/500 mg 
Atropina solfalo, compresse 0.250 mg 
Atropina solfato; fiale 0,5 mg/ml, 1 mg/ml 
Chinina cloridrato, fiale 500 mg/2 ml 

Chinina solfato, compresse rivestite, 250 mg 
Cloramfenicolo capsule, 250 mg 
Codeina fosfato, compresse 30 mg/G0 mg 
Codeina fosfato 0,15% e sodio benzoato 1%, sciroppo 
Destrometorfano bromidrato 0,3% sciroppo 
Diazepam, compresse rivestite 5 mg 
Efedrina cloridrato, fiale 10 mg/ml, 25 mg/ml 
Efedrina cloridrato, sciroppo 0,1% 
Fenobarbitale, compresse 20 mg, 50 mg, 100 mg 
Ferroso solfato, compresse rivestite 200 mg 
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Furosemide; compresse 25 mg Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato 
Furosemide, fiale 20 mg/2 ml Elettrolitica reidralante I 

Isoniazide, compresse 100 mg Eleltroliticai reidratante HI 

Lidocaina cloridrato. fiale 50 mg/5 ml 200 mg/l10 ml Elettrolitica reidratante HI con giucosio 

Magnesio idrossido, compresse masticabili 300 mg Eletirolitica selettiva 

Metronidazolo, compresse 250 mg Fruttosio 5%, 10%. 20% 

Nicolinamide, compresse 250 mg Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% 


Glucosio 5%, 10%. 20%, 33%, 50%. 70% 


Glucosio con potassio cloruro II 


Nitrofurantoina, compresse 50 mg 


Paracetamolo, compresse 500 mg 

Paracetamolo elisir, 2,5% Glucosio con sodio cloruro Il 

. - 5 Hlucosio con sodio cloruro 1] 

Piperazina adiputo, capsule 300 mg Giucosi SE ti SS n: 

dici Isoprenalina cloridrato. fiale 0,2 mgiml 

Reserpina, compresse 0,Ì mg ; i . s È Die i 

: hi Lidocaina cloridrato. fiale 50 mg'$ ml, 200 mg;10 mi 

Rifampicina capsule, 150 mg, 300 mg : i ) a 

Magnesio ‘cloruro 0.5 mEg/I0 mi 

Magnesio soll'ato 1g 10 ml, 2.5,10 ml 

Magnesio solfato 2 mEg'ml 

Mannitolo 5% con sodio cloruro 045% 

Mannitolo -5%0. 10%, 18% 

Meperidina cloridrato, fiale 100 mg, 2 ml 

Moîfina cloridrato 10 mg-e atropina solfato 0,5 mg:ml, 
fiale 

Morfina cloridrato. fiale 10 mg ml, 20 me'ml 


JACOPO MONICO 
LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO - S.r.l 
Sede: 30173 Venezia-Mestre, via Orlanda, 10 - Ponie Pietra 


Officina di produzione: 
30173 Venezia-Mestre - Viac Orlanda, 10 - Ponte Pietra 


Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili 
Adrenalina, fiale 0,5 mgimi, 1 mg/ml Noradrenalina tartrato 2 mg‘ml, fiale 
Aminofillina fiale, 240 mg/10 mì 


Olio di vaselina sterile 
Ammonio cloruro 3 mEg/10 mi 


Papaverina cloridrato. fiale 30 mg 2 ml, 50 mg 3 ml 


Anticoagulante A.C.D.. tipo B Potassio acetato 3 mEy'ml 


Atropina solfato, fiale 0.5 mgimi, I mgimi 


2 


Potassio cloruro 3 mEg/mi, 2 mEg'ml 
Potassio fosfato. fiale 2mEq/ml 


Blu di metilene, fiale 50 mg/5 ml, 100 mg/10 ml . 
Potassio lattato 2 mEq ‘ml 


Bromosulfoftaleina sodica 500 mg/10 ml. 
Calcio cloruro 0,5 mEy/I10 ml 
Calcio cloruro, fiale 500 mg/i0 ml, 1 g/10 ml 


Ringer 

Ringer acclalo 

Ringer latlato 

Sodio bicarbonato 1,4%, 5%. 84° 
Sodio bicarbonato 10 mEy'10 ml 
Sodio citrato 6,16 mEg/'ml 


a Ì . | Sodio citrato 76 mg'2 ml, #90 mg:5 ml, 380 mg 10 ml, 
Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio I 38 mgimi 
e IH 


Elettrolitica di mantenimento con glucosio 


Calcio c magnesio cloruro, fiale 

Calcio edelato biosidico 1 g/10 ml 

Calcio gluconato 1000 mg/10 ml, 500 mg;i5 ml 
Efedrina cloridrato 25mg/ml, fiale. 


Sodio cloruro 0.9“ 
Sodio cloruro 18 mg 2 mi, 45 mg 5 mi, 90 me t0 m], 
Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio 180 me/20 ml 

gluconato Sodio cloruro 3 mEq'ml, 2 mEg‘MI 
Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato | Sodio e potassio bicarbonato 
Eleltrolitica di reintegrazione con potassio, glucosio € | Sodio edetato, fiale 0,5 mg/ml 

sodio gluconato Sodio indigotindisulfonato. fiale 40 mg/10 ml 
Sodio iposolfito, fiale 1000 mg;10 ml 


Sodio lattato 3 mEq ml, 2 mEg ml 


Elcitrolitica di reintegrazine con sodio. gluconato 
Elettrolitica di reintegrazione pH7,4 con sodio gluconato 


Flettrolitica equilibrata enterica Soluzione cardioplegica 


Elettrolitica cquilibrata gastrica Soluzione di Eurocollins 
Flettrolitica cquilibrata gastrica con glucosio 10% Soluzione polisalinica concentrata con potassio I e Il 
Fieltrotilica equilibrata pediatrica Soluzione polisalinica concentrata senza potassio 
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Soluzioni concentrate per emodialisi con sodio bicarbonato: 


TOOL+SO1A 


-_ 30 — 


ADORKZOTA  SOORISOIA  SBOBISOTA GOOBHZOTA GS024301A SOOBIS0IA  9D0L4201A 
SIOBIZOZA ADOSISOZA = SOOSHSORA SBOE+SOZA  G00BIZOZA  GSOB+ZOZA  BOOLIBOZA = SVOLIZUZA 
3008+203A 400243025 SOOE+S0IA SBOP+SOZA  GOOBFSOZA  ESOLIZOZA  BOOBILOIA  900L+202A 
SIOPIZOLA  SOOISOAA  SOOBISDIA  SSOEISOGA  SOOBFZOLA ESOBFIOLA  BODSIBOLA S00BF304A 
Z00ETZOSA  LOOE+ZOSA SOOEISOSA  SAOLISOSA  GOOBIZOSA = 6508+305A S00£+305A 
BIOSTIOLA  L0OBFIOCA = SOOBISOTA  SEOE+SOSA GOGBFIOGA = GSOB+SOLA SHOL+ZOCA 
ZOCL4307A  40024207A SOOS4507A  SS0E+507A  G00BT207A £S084307A SI0£+207A 
BIOSFZOSA  SO0P+20SA = SOOBISOEA  SPOL+SOCA G00STZOCA = €S0B+302A S008+305A 
BISLIZOSA  LOCCISSZA  SOOBITOIA  SEOL+SCIA  ELOLTSOSA  ESOSSZOZA S00L+305A 
SIOSTIIOA SCI LIZIOA  SOOBSSICA  SBOSISICA 60084ZION 6508+310A SDOLTZIOA 
TSOBFITIA  LOOSIIIIA  SOOHSIIA  SBIBESIIR SIOEISIIA  SSOBIZIIA SDOL+IIIA 
5008+312A 4052+312A EDORISIZA  SSOS+SIZA E0084312A GSOS43IZA 3008+312A 
SOOBIZIZA  LOOEIZIZA  SOCEHSIZA  SSOLISISA  GOOBISIZA  ESORISIZA 90024312 
30024314% L00P4SIAR SOOZISIZA  SSOB+SIZA  SOOBFZIZA GSOSIZIZA SOOEIZIZA 
200842155 4005+315A E0OBISIEA  SSOSFTSIGA  SOOPHZISA = ESOBISISA SCOBHZISA 
IOOB4ZIEA L00E+316A SOOS4SIZA  SsoresitA G00RISIEA  6608+216A SOOBIZYCA 
SOSSIZIZA SOSSIZIZA SOODISIBA SEOESSIBA GOOSISIZA ESOSISIZA "SSORIZITÀ 
SICFIZIZA A0OBISIEA  SOOPISITA = SEOBISISA 60084310 "ESOP+3ILA SDOZISIEAÀ 
20084+319A ZOISIZISA  SOOBIEZIA SBOSISZIA GIOBIZISA = GSOEISIIA $003+315A 
QIOB+IZOR ECOBTAZOR  SOOZISZIA  SEGBISZIA SOOSS320A  ESOSF3Z0A 3098+220A 
SOOPITITA  SBGODIZZIA  SOOBASZIA  SBOLASZZA GOOSTEZIA  ESOBIAZIA SOOB+IZIA 

SSOBISZIA = SBOBISZZA 

LCOB+EUA © SBOB+SZ4A 7008+701A 1A 

SCOBISOSA SEOG+S2EA = 

SDORISIA = SSCHISZEA A 

SO0B:SNA SS0G+S52IA pa 

TOOBIEISR  SEOPISIZA 

£060Di SIA SCOBeS2?9A 

SOOBISSIA  S00P+S20A 

SOORIEZIA  SZOBISSIA 

SDOL+SZIA = SB0B+S2ZA 

SDOD+SSZA  SROB+EZRA 

SOOBTSMA © SEOP+SZ4N 

S00B4SISA  GS0G+S3SA 
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LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO 
SALENTINO - LACHIFARMA - S.r.l 
Sede: 73010 Zollino {Lecce} 

Officina di produzione: 

Zollino {Lecce} - S.S. 16 Zona Industriale 


Prodotti 


Acido ascorbico, compresse 500 mg 
Acqua borica, soluzione 
Antiscottature, unguento 
Canfora 10%. 
Canfora 10%, soluzione oleosa 


soluzione idroalcolca 


fodio iodurato, unguento 

Todio, soluzione alcolica I e Sl 
lttiocjo, unguento 10% 

Litio carbonato. compresse 300 mg 
Merbromina, soluzione 2% 

Metile salicilato, unguento 

Miele rosato 
Prometazina, crema 2% 
Salicilico, unguento 2, 5, 10% 
Solfo salicilico, unguento 
Talco mentolato 1% 

Vaselina borica, unguento 
Zinco all'acqua, pasta 

Zinco ossido, unguento 


LABORATORI DON BAXTER - S.pia. 
Sede: 34147 Trieste 
Officina di produzione: 
34147 Trieste. via Flavia. 124 


Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili (Baxter S.A. - Lessines 
- Belgio e Baxter Healthcare Lid. - Fhictford - 
Inghilterra) 

Elettrolitica equilibrata enterica (Baxter S.A. - Lessines - 


Belgio e Baxter Healthcare Lid. - Thetford - 
Inghilterra) 
Flettrolitica cquilibrata gastrica con glucosio 10% 


{Baxter S.A. - Lessines - Belgio, Baxter Healthcare Ltd. 
- Thetford - Inghilterra e Baxter S.A. - Valencia - 
Spagna) 

Flettrolitica equilibrata di mantenimento con glucosio 
5% (Baxter S.A. - Lessines - Belgio e Baxter Healthcare 
Ltd. - Thetford - Inghilterra) 

Elettrolitica equilibrata pediatrica (Baxter S.A. - Lessines 
- Belgio c Baxter Healthcare Lid. - Theiford - 
Inghilterra) 

Elettrolitica equilibrata selettiva (Baxter S.A. - Lessines - 
Belgio c Baxter Healthcare Ltd. - ‘Thetford .- 
Inghilterra) 


Elettrolitica reidratante IH (Baxter S.A. - Lessines - 
Belgio c Baxter Healthcare Ltd. - Thetford - Inghilterra 
e Baxter S.A. - Valencia - Spagna) 

Elettrolitica reidratante HI con glucosio 5% (Baxter S.A. 
- Lessines - Belgio. Baxter Healthcare Ltd. - Thetford - 
Inghilterra e Baxier S.A. - Valencia - Spagna) 

Fruttosio $% 10% (Baxter S.A. - Lessing - Belgio e 
Baxter Healthcare Ltd. - Thetford - Inghilterra) 

Glicerolo 10% con sodio cloruro 0.9% (Baxter S.A. - 
Lessines - Belgio c Baxter Healtheare Ltd. - Thetford - 
Inghilterra) 

Glucosio 5%, 10% (Baxter S.A. - Lessines - Belgio e 
Baxter Healthcare Lid. - Thetford - Inghilterra) 
Glucosio con sodio cloruro Il (Baxter S.A. - Lessincs - 
Belgio co Baxter Healthcare Ltd. - Thetford - 

Inghitterra) 

Manmitolo 5%, 10%. 18% (Baxter S.A. - Lessines - Belgio 
ec Baxter Healthcare Ltd. - Thetford - Inghilterra) 
Ringer acetato (Baxter S.A. - Lessines - Belgio e Baxter 

Healthcare Lid - Therford - Inghilterra) 

Ringer lattato (Baxter S.A. - Lessines - Belgio e Baxter 
Healthcare Ltd. - Thetford - Inghilterra) 

Sodio cloruro 0.9% (Baxter S.A, - Lessines - Belgio e 
Baxter Healthcare Ltd. - Thetford - Inghilterra) 
Sodio bicarbonato 1.4%, 5%, 7,5%, 8.4% (Baxter S.A. - 
Lessines - Relgio e Baxter Healthcare Ltd. - Thetford - 

Inghilterra) 

Sodio lattato (Baxter SA. - Lessines - Belgio e Baxter 

Heallhceare Ltd. - Thetford - Inghilierra) 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE 
CON GLUCOSIO PER EMODIALISI 


Formule: 405, 406,409, 418 (+ K), 419, 421, 423, 430, 
443, BICart, 445 BICart, 446 BICart, 447 BICart, 449 
BICart, AF5S Fresenius, AF7 Fresenius, AF8 Frese- 
nius, AF9 Frescenius 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE 
SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI 
Formule: 400, 401, 402, 407, 4il, 412, 415, 444 BICart, 


FSS Sifra, AFI Fresenius, AF3 Fresenius. AF4 
Tresenius, A16 Fresenius 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE 
PER EMODIALISI 
Formule; 4, 6, B$.4 
SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE + BASICHE 
(separate) PER EMODIALISI 


Formule: B, €, E, F, G, H:con gluc., L, T con gluc., W, X, 
Vi R 
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SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATE 
CON.GLUCOSIO PER EMODIALISI 


Formule: 107, 114, 121, 126, 129, 130, 133, 134, 136, 137, 
139, 141, 190, 198, 225, 227, 228, 230, 236, 242, 243, 
253, 258, 259, 267, 282, 290, 311, 312. 313, 315, 316 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACETATE 
SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI 


Formule: 115, 124, 125, 164K, 210, 254, 281, 285, 294, 
308, 319, 324 


LABORATORIO FARMACEUTICO 
. DR. GIOVANARDI 
Sede: Genova, 16132, via Sapeta, 28 
Officina di produzione: 
Bogliasco (Genova) - via Poggio Favaro, 1?b. 


Prodotti 


Acido tricloroacetico, soluzione 
Antiscottatture, unguento 

Benzalconio cloruro, soluzione concentrata | 
Blu di metilene, soluzione 1% 

Canfora, soluzione oleosa 10% 

Collodio, all’acido salicilico 
Destrometorfano bromidrato, gocce 1,5% 
Destrometorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 
Fosfato sodico acido, clisma 

Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3, 6 e 9g 
Glicerolo, supposte 750, 1500 e 2500 mg 
Gocce odontalgiche i 

Todio soluzione alcolica Te II 

Lidocaina cloridrato, crema 2% 
Merbromina, soluzione 2% 

Miele rosato 

Prometazina, crema 2% 

Rinobalsamiche, gocce 

Sali per reidratazione orale con glucosio, formula A e B 
Salicilico, unguento 2%, 5%, 10% 

Talco mentolato polvere 1% 


LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE 


Sede: Caronno Pertpsella (Vgresc) 21042 
Via Monierossò, 273 


Officina di produzione: 
Via Monterosso, 273 - Caronno Pertuscha (VA) - 21042 


Prodotti 


Acido 
Acido 
Acido 
Acido 
Acido 


acetilsalicilico, compresse 100 mg 
ascorbico, compresse 500 mg 
salicilico 1%, soluzione idroalcolica 
salicilico, compresse 500 mg 
tricloroacetico 


I» 
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Supplemento ordinario alla GAZZETYA UFFICIALE 


Serie generale - n. 298 


Acqua borica 

Acqua per preparazioni iniettabili. 

Alcool saponato 

Amido glicerolato 

Aminofillina, compresse 200 mg 

Amitriptilina cloridrato, compresse rivestite 10 mg 
Argento proteinato, gocce 0,5%, 1%, 2% 
Atropina solfato, fiale 0.5 mg/ml 


+ Benzile benzoato, unguento 


Blu di metilene 1% 

Canfora 10%, soluzione idroalvolica 

Canfora 10%, soluzione oleosa 

Carbone composto, compresse 

Cascara, compresse rivestite 

Cloramfenicolo, sciroppo 2,5% 

Clordiazapossido cloridrato, compresse rivestite 20 mg 

Clorochina bifosfato, compresse 250 mg 

Clorpromazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg 

Clorpropamide, compresse 250 mg 

Cristalvioletto 1% 

Destrometorfano bromidrato, 
7,65 mg 

Destrometorfano bromidrato, gocce 1,5% 

Diazepam, compresse rivestite 5 mg 

Difenidramina cloridrato, compresse 25 mg 

Difenidramina cloridrato, sciroppo 0,25% 

Digossina, compresse 0,125 mg, 0,250 mg 


compresse masticabili 


 Efedrina cloridrato, compresse 25 mg 


Efedrina cloridrato, sciroppo 0,1% 

Eritromicina stearato, pari a 250 mg di base, compresse 

Eritromicina, lozione 2% 

Eritromicina, sciroppo 2,5% 

Fenilbutazone, compresse rivestite 200 mg 

Ferroso solfato, compresse rivestite 200 mg 

Fosfato sodico acido, clisma 

Fuesina fenica, soluzione idroalcolica 0,3% 

Furosemide, compresse 25 mg 

Gentamicina solfato, pari a gentamicina 40 mg/2 ml, 
80 mg/2 ml, fiale 

Glicerina fenica 
licerolo, camomilla e malva, microclismi 3 g, 6gc 9g 

Glicerolo, supposte 750 mg, 1500 mg, 2500 mg 

Griseofulvina, compresse 125 mg, 250 mg 

Idroclorotiazide, compresse 25 mg, 50 mg 

Idrocortisone acetato 1% e neomicina solfato 0,5% 
crema 

Idrocoriisone acetato, crema 1% 

Todio soluzione alcolica 1 e Il 

fodio soluzione glicerica 

Ipecacuana, sciroppo emetico 

Isoniazide, compresse 100 mg 

Ittiolo 10%, unguento 
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RONN: ordinario alta LI TA UFFICIALE 


Serie generale - n. 


Lidocaina cloridrato, 1,5% c idrocortisone acetato 1% 
crema 

Lievito di birra, compresse 400 mg 

Lidocaina cloridrato crema 2% 

Limonata citromagnesiaca, 

Litio carbonato. compresse 300 mg 


COMpresse 


Matita al nilraio d'argento 
Merbromina, 
Metilprednisolone, compresse 4 mg, 8 mg 


soluzione 2% 


Metronidazolo, compresse 250 mg 
Miele rosato 

Nilrofurantoina, compresse 
Olio di ricino, capsule È g 
Olio di vaselina, emulsione 40" 
Olio somenolato, 


SO me 


socce 1%a, 2" 
Paracetamolo, compresse 500 mg 
Paracetamolo, elisir 2.3" 

Pasta di 
Potassio permanganato, compresse 250 mg 
fosfato, 


Lassar 


Primachina 
rivestite 


pari a 75 mp di base. compresse 


Prometazinà cloridrato. 
2% 


compresse rivestite 25 me 
Prometazina. 
Salolo 3% e mentolo 1%, soluzione alcoolica 
Sodio bicarbonato, compresse 500 mg 
Sodio cioruro 90 mg '10 ml, 45 mg/$ mi, 
Solfo salicilico, unguento 

Sulfadiazina, compresse 500 mg 


crema 


18 mg?2 nil 


Talco mentolato, polvere 1% 

Vaselina borica. unguento 

Vitamine del'complesso B, compresse rivestite 
Zinco, ossido unguento 

Zinco solfato, compresse 200 mg 


LABORATORIO FARM. DR. MORIGI - S.r.l 
Sede; Beggiovara (Modona) +. 41041 
Via Caduti senza Crove 
Officina di prouzione: 
TEMA + Ranica (Bergamo). via Adelasio 33 


Prodotti 
Acido 
Acido 
Acido 
Acido salicilico 
Acqua borica 
Alcool saponato 
Allopurinolo, compresse 100 mg 
Alluminio idrossito. compresse 500 mg 


acelilsalicitico, ‘compresse 109 me. 500 mg 
ascorbico, compresse 500 mg 
nalidixico, compresse 500 ng 


“o, soluzione idroalcolica 


Aminofillina, compresse rivestite 200 mg 
Amitriptilina, compresse rivestite 10 mg 
Argento proleinato, gocce Ia, 2% 


Olio somenolato, 


Biu di metilene soluzione 1% 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 

Canfora 10%, sofuzione oleosa 

Carbone compesto, compresse 

Chinina solfato, compresse rivestite 250 mg 

| Clordiazepossido cloridrato. compresse rivestite 20 mg 
Clorachina bil'osfato,. compresse 250 mg 


Clorpromazina cloridrato, compresse rivestite 100 mg, 
25 mg 


Clorpropamide, compresse 250 mg 
Cotone emostalico 
Cristal violetto, soluzione 1% 


Destrometorfano bromidrato, 0,3% sciroppo 
Destrometorfino bromidrato 1,5% gocce 
Destrometorfano bromidrato, compresse 7,65 mg 
Diazepam, compresse 5 mg 

Difenidraminia cloridrato, 0,25% sciroppo 
Difenidramina cloridrato, 25 mg compresse 
Digossina, compresse 0, 125 mg, 0,259 mg 

| Dimenidrinato. compresse 50) mg 

_Etambutolo cloridrato, compresse 400 mg 

‘ Fenitoina sodica, compresse 100 mg 

Ferroso solfato, compresse rivestite 200 nig 
Fosfato sodico acido, clisma 

Ftalilsull'atiazolo, compresse 500 mg 

Faresina fenica, soluzione idroalcolica 
Furosemide, compresse 25 mag 

Glicerina fenica, gocce 1" 

Glicerolo, supposte 750 mg, 1500 mg, 2500 mg 
Glicerolo, camomilla c malva, microclismi 3 g, 6 g 
Idroclorotiazide, compresse 25 me, 50 mg 
Imipramina cloridrato, compresse rivestite 10 mg, 25 ma 
lodio soluzione alcolica t e HI 

lodio soluzione glicerica 

Isoniazide, compresse 100 mg 

Huolo 10%, unguento 

Lassativi vegetali, compresse rivestile 

Lievito di birra, compresse 400 mg 

Limonata citromagnesiaca, compresse 

Litio carbonato, compresse 300) mg 

Merbromina, soluzione 2% 

Metile salicilato, unguento 

! Melilprednisolone, compresse 4g, 8g 
Metronidizolo, compresse 250 mg 

Miele rosato 

Nitrofurantoina, compresse 50 mg 

Odontalgiche, gocce 

Oleo calcarea, pomata 

Olio di vaselina, emulsione 40% 

gocce 1%, 2% 

Paracciamolo, compresse 500 mg 

Pasia di Lassar 

Pirimetamina, 


cdg 


compresse 25 mg 


RI E 
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ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 295 


Supplemento 


Poligala e narceina sciroppo 

Potassio permanganato, compresse 250 mg 
Primachina fosfato, compresse 7,5 mg 
Probenecid, compresse 500 mg 

Prometazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg 
Prometazina, crema 2% 

Rinobalsamiche, gocce 

Salicilico unguento, 2%, 5%, 10% 

Sodio bicarbonato, compresse 500 mg 

Sodio citrato, compresse 500 mg 

Solfo salicifico, unguento 

Sulfadiazina, compresse 500 mg 

Sulfadimetossina, compresse 500 mg 
Sulfametopirazina, compresse 500 mg 

Talco mentolato, polvere 1% 

Tioridazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg, SO mg 
Tolbutamide, compresse 500 mg 

Valeriana estratto secco, compresse rivestite 50 mg 
Vaselina borica, unguento 

Vitamine del complesso B, compresse rivestite 
Zinco, ossido unguento 

Zinco solfato, compresse 200 mg 


LAFAR - LABORATORIO FARMACEUTICO + S.r.l. 
Sede: Milano, via Noto, 7 - 20141 
Officina di produzione: 
Milano, via Noto, 7 - 20141 


Prodotti 
Acqua per preparazioni iniettabili 
Aminofillina, fiale 240 mg/10 ml 
Calcio cloruro, fiale 500 mg/10 ml, 1 g/10 ml 
Chinina cloridrato, fiale 500 mg/2 ml 
Cloramfenicolo sodio succinato, flaconi g i 
Clorpromazina cloridrato, fiale 25 mg/2 ml 
Digossina, fiale 0,10 mg/ml, 0,25 mg/ml 
Ergometrina maleato, fiale 0,20 mg/ml 
Furosemide, fiale 20 mg/2 ml 
Gentamicina solfato, fiale 40 mg/2 ml, 80 mg/2 nil 
Glucosio 5%, 10%, 20%, 33% 
Idroxocobalamina, fiale 100 meg, 1000 meg, 5000 meg: 
Magnesio solfato, fiale | g/10 mi, 2 g/10 ml, 2,5 g/10 ml 
Sodio cloruro, 90 mg/10 ml, 18 mg/2 ml, 45 mg/5 ml, 
180 mg/20 ml 
Streplomicina 1000 mg, polvere p.pi. 


LABORATORI GAMBAR - S.r.l 
Sede: Roma - 00138 
Officina di produzione: 
Roma, via Bolognola, 45 - 00138 


Prodotti 


Glicerolo, supposte 750 mg, 2500 mg 

Todio, soluzione alcolica IT, H 

Argenilo proteinato, gocce 0,5% 

Prometazina, crema 2% 

Benzalconio cloruro, soluzione concentrata 1% 
Fosfato sodico, acido clisma 


LAMP S. PROSPERO - S.p.a. 
Sede: Modena 41100, via Giorgi 27 


Officina di produzione: 
Via della Pace 23/A, San Prospero (Modena) - 41030 


Prodotti 


Glicerolo, supposte 2500 mg 


L.E.M.- LABORATORIO ERBORISTICO MONZESE 
Scde: Monza (Milano) 


Officina di produzione: 
Via S. Francesco d'Assisi 36, Monza (Milano) 


Prodotti 


Canfosalicilica, pomata 


LIFEPHARMA - Srl. 
Sede: Sesto S. Giovanni (Milano) - 20099 
Via Carducci, 27 
Officina di produzione: 


Via F. Testi 330, Milano - 20126 


Prodotti 

Acido ascorbico, compresse 500 mg (Off. Montefarmaco- 
Pero) 

Acido acetilsalicilico compresse 100 mg, 5 
Montefarmaco-Pero) 

Acido nalidixico, sciroppo 6% (Off, Montefarmaco-Pero) 

Acqua per preparazioni iniettabili (Off. Lafar-Pierzoo, 
Milano) 

Adrenalina fiale 0,5 mg/ml, 1 mg/ml (Off. Lafar-Pierzoo, 
Milano) 

Allopurinolo, compresse 100 mg (Off. Montefarmaco- 
Pero) 

Alloperidolo, compresse 1 mg/2 mg (Off. Moniefarmaco- 
Pero) 

Aminofillina, fiale 240 mg/10 ml (Ofî. Lafar-Pierzoo, 
Milano) 

Aminofillina, supposte 100 mg, 300 me (Off. Montefar 


maco-Pero) i 

Aminofillina, compresse rivestite 200 mg (Of. Montefar- 
maco-Pero) 

Acido nalidixico, compresse 500 mg (OM. Montefarmaco- 
Pero) 

Amitriptilina cloridrato, compresse rivestite 10 mg (Of. 
Montefarmaco-Pero) 

Amorxicillina, capsule ‘250 mg, 500 mg (Off. Francia 
farm., Milano) 

Amoxicillina, sciroppo 2,5%, 5% (Off. Francia l'arm., 
Milano) 

Ampicillina, capsule 250 mg, 500 mg (Of0. Francia farm., 
Milano) 

Ampiciliina sodica pari ad ampicillina 250, 500, 1000.mg, 
(Off. Francia farm., Milano) 


00 mg (Off. 


234. 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Cefalexina, capsule 250 mg, 500 mg (Off. Francia farm., 
Milano) 
Cefalexina, sciroppo 5% (Of. Francia farm., Milano) 


Chinina solfato, compresse rivesute 250 mg (Off. 
Montefarmaco-Pero) 


Cloramfenicolo, capsule 250 mg (Off. Montefarmaco- 
Pero) 


Cloramfenicolo palmitato, pari a 2.5% di cloramfenicolo, 
sciroppo (Off. Montefarmaco-Pero) 

Clorochina bifosfato, compresse 250 mg (Off. Montefar- 
maco-Pero) 

Clorpromazina cloridrato, fiale 25 mg,2 ml (Off. Lafar- 
Pierzoo, Milano) 

Clorpromazina — cloridrato, compresse 
25 mg/100 mg (Off. Montefarmaco-Pero) 


Clorpropamide. compresse 250 mg (Off. Montefarmaco- 
Pero) 


Cloxacillina, capsule 250 mg, 500 mg (Off. Francia farm., 
Milano) 

Cloxacillina sodica. pari a 500 mg di cloxacillina. (Off. 
Francia farm., Milano) 


Cloxacillina sodica, sciroppo, pari a cloxacillina 2,5% 
(Off. Francia farm., Milano) 


Desametasone, compresse 0,5 mg (Off. Montefarmaco- 
Pero) 


Diazepam. compresse rivestite 5 mg (Off. Montefarmaco- 
Pero) 


Diazepam, fiale 10 mg,2 ml (Off. Lafar-Pierzoo, Milano) 


Difenidramina cloridrato, sciroppo 0,25% (Off. Monte- 
farmaco-Pero) 


Doxiciclina, capsule 100 mg (Off. Montefarmaco-Pero) 
Eritromicina etilsuccinato, sciroppo pari a eritromicina 
2,5%, 4% (Off. Montefarmaco-Pero) 


Eritromicina stearato, compresse pari a critromicina 
2,50 mg, (Off. Montefarmaco-Pero) 


Ftambutolo cloridrato, compresse 200 mg, 400 mg (Off. 
Montefarmaco-Pero) 


Ferroso solfato, compresse rivestite 200 mg (Off. 
Montefarmaco-Pero) i 


Furosemide, compresse 25 mg (Off. Montefarmaco-Pero) 

Furosemide, fiale 20 mg;2 ml (Off. Lafar Pierzoo, 
Milano) 

Gentamicina solfato. fiale pari a 40 mg/2 ml e 80 mg/2 ml 
di gentamicina (Off, Lafar Pierzoo, Milano) 

Griseofulvina, compresse 125 mg, 250 mg (Off. Monte 
farmaco-Pero) 

Imipramina cloridrato, compresse rivestite 10 mg, 25 mg 
(Off. Montefarmaco-Pero) 

Isoniazide, compresse 100 mg (Off. Montefarmaco-Pero) 

Metronidazolo, compresse 250 mg, 500 mg (Off. Monte- 
farmaco-Pero) 

NOS compresse 500.000 U.I. (Off. Montefarmaco- 
Pero 


Nistatina, sciroppo 100.000 U.t./inl (Off. Montefarmaco- 
Pero) 


rivesute 


Serie generale - n. 295 


Nitrofurantoina, 0,5% (Off. Montefarmaco-Pero) 

Nitrofurantoina, compresse 50 mg, (Off. Montefarmaco- 
Pero) 

Paracetamolo, còmpresse 500 mg (Off. Montefarmaco- 
Pero) 


Pirimetamina, compresse 25 mg (Off. Montefarmaco- 
Pero) 


Prometazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg (Off. 
Montefarmaco-Pero) 


Rifampicina, capsule 150 mg, 300 mg (Off. Montefarma- 
co-Pero) 


Tetraciclina cloridrato, capsule 250 mg (Off. Montefar- 
maco-Pero) 


Tioridazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg, 50 mg 
(Off. Montefarmaco-Pero) 


Vitamine del complesso B, compresse rivestite (Off. 
Montefarmaco-Pero) 


MALIGNO DOTT. CARMELO 
Sede: Agrigento - 92100 


Officina di produzione: 
Agugento, via Luigi Sturzo, 19 - 92100 


Prodotti 


Alcool mentolato, composto 
Antiscottature, unguento 

Balsamico, unguento 

Calendula 10%, crema 

Camomilla 10%, elisir 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 
Canfora 10%, soluzione oleosa 

Cascara 50%, elisir 

Emulsione lassativa 

Eosina, soluzione idroalcolica 1%, 2% 
Eucalipto composto, gocce 

Gengivario 

Metile salicilato, unguento 

Olio di mandorla con zinco, unguento 
Olio gomenolato 1%, 2% 

Pino composto 

Polipala e narceina, sciroppo 
Rabarbaro 5%. sciroppo 
Rinobalsamiche, gocce 

Specie composta per tisana al tarassaco 
Specie composta per tisana al tiglio 
Specie composta per tisana al timo 
Specie composta per tisana alla centaurea 
Specie composta per tisana alla senna 
Specie composta per tisana alla valeriana 
Talco timolato 

Valeriana estratto secco, capsule 50 mg 


svi a 
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MARCO VITI FARMACEUTICI - 5 p.a. 
Sede Marzzale (Como) - 22070 


Offiuna di produzione 
Mozzale (Como), sti Taranielli, 15 


Prodotti 


Acqua borica, soluzione 

Alcool saponato 

Amido glicerolato 

Ampicillina, capsuie 250 mg 

Antiscottature, unguento 

Argento protemato 0,5%, 1%, 2% 

Blu di metilene, soluzione 1% 

Calcio carbonato, 500 mg e magnesio idrossido 150 mg 
compresse 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 

Canfora 10%, soluzione oleosa 

Carbone composto, compresse 

Cefalessina, capsule 250 mg, 500 mg 

Chinina solfato, compresse rivestite 250 mg 

Cotone emostatico 

Cristal violetto soluzione 1% 

Fosfato sodico acido, clisma 

Fucsina fenica, soluzione idroalcolica 

Glicerina fenica, gocce 

Giicerolo, camomilla e malva, microciismi 3 g, 6g e 9g 

Glicerolo, supposte 750 mg, 1500 mg, 2500 mg 

Jodio iodurato, unguento 

Todio soluzione alcolica 1 e II 

Todio soluzione glicerica 

Tpecacuana. sciroppo emetico 


Lassativi vegetali, compresse rivestite 

Lidocaina cloridrato, 1,5% e idrocortisone acetato 1% 
crema 

Lievito di birra, compresse 400 mg 

Limonata citromagnesiaca, compresse 

Litio catbonato. compresse 300 mg (off. Pharcoterm, 
Sesto S. Giovanni) 

Matita emostatica 

Merbromina, soluzione 2% 

Miele rosato 

Olio canforato 

Olio di ricino, capsule 1g 

Olio di vaselina, emulsione 40% 

Olio gomenolato, gocce 1%, 2% 

Paracetamolo, compresse 500 mg 

Pasta di Lassar 


Potassio permanganato, compresse 250 mg (off. Pharco- 
term, Sesto S. Giovanni) 

Prometazina, crema 2% 

Salicilico, unguento 2%, 5%, 10% 

Sodio bicarbonato, compresse 500 mg 


Solto alcalico. unguento 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFriCIALE 


Sete gencrale - n 295 


Talco mentolato, polvere 1% 
Vasclina borica, unguento 
Zinco. all'acqua, pasta 
Zinco, ossido unguento 


MEDISCA - Srl 
Milano va Guerntozzi 9 - 20145 


Officma di produzione 
Via Galtici, 7, Pero (Milano) - 20016 


Sede 


Prodotti 


Acido naluixico, sciroppo 6% 

Acido nalidinico, compresse 500 mg 

Acqua per preparazioni iniettabili (Off. Lafar, Milano) 
Aminofillina, fiale 240 mg-mi (Of. Lafar., Milano) 
Amitriptilina, compresse rivestite 10 mg 


Bacitracina 500 U I. e polimixima B solfato 30 000 U.I,, 
unguento 


Betametasone dipropionato 0.05% e neomicina B solfato 
0,05%, unguento 

Betametasone dipropionaio 0,05%. unguento e crema 

Betametasone dipropionato 0,05% e neomicina B solfato 
0,05%, crema 

Calcio cloruro, fiale E g 10 ml, 500 mg/10 ml (Off, Lafar, 
Milano) 

Chinina cloridrato, 
Milano) 

Cloramfenicolo, capsule 250 mg 


Cloramfenicolo sodio succinato, polvere p.pi., pari a 
1006 mg di cloramfenicolo (Off. Lafar, Milano) 
Clordiazepossido cloridrato, compresse rivestite 20 mg 

Clorochina bifosfato, compresse 250 mg 

Ciorpromazina cloridrato, fiale 25 mg 2 ml (Off. Lafar, 
Milano) 

Diazepam, compresse rivesure 5 mg 

Digossina, compresse 0.125 mg. 0.250 mg 

Digossina, fiale 0,10 mg/ml, 0,25 mg,ml (Off. Lafar. 
Milano) 

Ergometrina maleato, fiale 0.20 mg/m (Off. Lafar. 
Milano) 

Fenilbutazone, compresse rivestite 200 mg 

Furosemide, fiale 20 mg;2 mì (Off, Lafar, Milano) 


Gentamicina soll'ato, fiale pari 40 mg/2 ml, 80 mg:2 ml 
(Off. Lafar, Milano) 

Glucosio 5%, 10%. 20% (Off. Lafar, Milano) 

idroxocobalamina, fiale meg 1000, meg 5000, meg 100, 
(OS. Lafar, Milano) 

Magnesio solfato, fiale 1, 2 g/10 ml (Off. Lafar, Milano) 

Metronidazoio, compiesse 250 mg 

Pirimetamma, compresse 25 mg 

Rifampicina, capsule 150 mg, 300 mg 

Sodio cloruro, fiale 18 mg 2 ml, 90 mg 10 mi (Off. Lafar, 
Milano) 

Streptomicina solfato, 
polvere p.p.. 


fiale 500 mg 2 mi (Off. Lafar, 


1000 g (Off. Lafar, Milano), 


Tetracielina cloridrato, capsule 250 mg 
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MERCURY - Srl 
Sede Sant'Antimo (Napoli) 80029 
Officina di produzione 
Sant'Antimo {Napoli} 80029 - via Marti di via Fani 27 
Prodotti 
I 
Soluzione détida concentrata per emodiali.i, sigla | 
MO 1401 A2K2, M 1402 A35-K2, Mo 1406'AE: 
M 1405 QGLA 
Soluzione basica per emodialisi. sigla M 1403 BIO, 


M 1404 B2. M 1405 QGLB: M 1406 RE. M 1409/FS- 
10B: M 1410 BI. M 1411 B20: 


| 
Soluzione concentrata per emodialisi. sigla M 1400 K - | 
1.5-357. M 1400 K-2-285. M 1407 BAXT-3K, 
M 1400 K3-464 


MOLTENI FC. 
Sede Scandic, loc Granatieri (I trenze) 350018 


Ottiuima di proguzione 
Scandiew (1 irenze) 50018 - via Pisana 458 


Prodotti 


Metadone cloridrato. senoppo 0,1% 

Morfina cloridrato e atropina solfato, fiale 10 e 0.5 mgjmi 
Morfina cloridiato, fiale 10 e 20 me ml 
Naloxone corndrato. fiale 0.04 mg 2 mi, 
fiale 100 me 2 
Sodio indigoundisulfonato, fiale 40 mg 10 mì 


04 ma mi 


Peudina cloridrato, ml 


MONTEFARMACO - Spa. 
Sede Pero (Milano) 


Officina di produzione 
MONITELARMACO - MLDISCA - TARMARA, 
20016 via G Gable n 7 


Pero (Milano) 


Prodotti 


Acido aceulsalicilico 100 mg e 500 mg, compresse 

Acido nalidxico 500 mg, compresse 

Aminofilina 240 mg, 10 ml, fiale (Officina Radiumfarma) 

Amttripulina Cloridrato 10 mg, compresse rivestite 

Amonxicilina 250 ing e 500 mg, capsule (Officina Francia- 
Del Saz & Filippini) 

Amowcillina Tridato 2,5% 
scuoppo (Officina Francia- 


e 5% di Amonicilkna, 
Del Saz & Filippini) 
Ampreillina 250 mg e 500 me, capsule (Officma Francia- 
Del Saz & Filippimi) 
Atropina Solfato 0.5 mg ml e 
Radiumfarma) 
Benalperielina Benzalnica 600000 U 1, 
(Officina Radiumfarma) 
Cetalexina capsule 250 mg e 500 mg (Officina Francra- Del 
Saz & Filippini) 
Cefalexina sospensione 5% 
I dtppini) 


I meo mi. fiale (Officina 


polvere ppi. 


(Officina Francia-Del Saz & 
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Cefuilotina Sodica, polvere ppi 1000 mg di Cefalotina 


(Officina Radiumfarma) 


Chinina Clondiato, fiale 500 mg 2ml (Officina Radium 
farma) 


Cloramfenicolo. capsule 250 me 


Cloramfenicolo Sodio Succinata, 
(Officina Radiumfarma) 


polvere le 


Ept 


f Clordiazepossido Cloridato. compresse rivesbie 20 mg 


Clorochina bifosfato, compresse 250 mg 


Cleracilina, capsule 250 mg e 500 me. (Officina Francia- 
Del Saz & Filippini) 


Cloxacitina  sedica. scnoppo 2,5% di 
(Officina Francia-Del Sa: & Filippini) 


Diazepam, compresse rivestite 5 mg 


Cloxactthna 


Disossina. fiale 0,10 mg/mi e 0.25 mg, ml (Officina 
Radiumfarma) 
Dopamina. fiale 10 mg 2 ml e 50 mg 10 ml (Officina 


Radiumfatma) 


Figometrina Mulcato. 
diumfarma) 


Erilromicina. compresse 250 mg 

Etambutolo, compresse 200 mg e 400 mg 

Femnibutazone, compresse rivestite 200 mg 

Ferroso Solfato, compresse 200 mg 

tFurosenilde, compresse 25 me 

Furosenide. fiale 20 mg 2 ml (Officina Radiumfasrma) 

Glucosio, fiale 5% - 10% - 20% - 33% (Officina 
Radiumfarma) 

Griscofulvina, compresse 250 mg e 125 mg 

Isoniazide, compresse 100 mg c 200 mg 

Melomdazolo, compresse 250 mg 


fiale 0.20 mg;iml (Officina Ra- 


Paracetamolo, compresse 500 mg 

Pirimetamina, compresse 25 mg 

Probenecid, compresse 500 mg 

Rifampicina, capsule 150 mg e 300 mg 

Rifampicina, sciroppo 2% 

Strepiomicina Solfato, polvere p.p 1. 1000 mg di Strepto- 
micina (Officina Radiumfarma) 

Tetracichna Cloridrato, capsule 250 mg 


Tetracichna Cloridrato, polvere ppi. 250 me (Officina 
Radiumfarma) 
Tiubenduzolo, compresse 500 mg 


NOVA ARGENTIA 
INDUSTRIA FARMACEUTICA - S.r.l, 
Sede Milano. vid Lovanio, 5 - 20121 


Offiuna di produzione 


Gorgonzola (Muano} via Pascal. 1 - 20064 


Prodotti 
Acido 
Acido 


Acido 
Acido 


acetilsalicitico, compresse 100 mg - 300 mg 
ascorbico, compresse 500 mg 

nalidiica, compiesse 500 mg 

salicilico 1%, soluzione idroalcolica 


api 
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Acqua. borica 

Alcol saponato 

Allopurinolo, compresse 100 mg 

Alluminio idrossido, compresse 500 mg 

Aminofillina, compresse rivestite 200 mg 

Amitriptilina, compresse rivestite 10 mg 

Argento proteinato, gocce 0,5%-1%-2% 

Blu di metilene, soluzione 1% 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 

Canfora 10%, soluzione oleosa 

Carbone composto, compresse 

Chinina solfato, compresse rivestite 250 mg 

Clordiazepossido cloridrato, compresse rivestite 20 mg 

Clorochina bifosfalo, compresse 250 mg 

Clorpromazina cloridrato, compresse rivestite 100 mg- 
25 mg 

Clorpropramide, compresse 250 mg 

Cotone emostatico 

Cristal violetto, soluzione 1% 

Destrometorfano bromidrato 0,3%, sciroppo 

Destrometorfano bromidrato 1,5%, gocce 

Destrometorfano bromidrato, compresse 7,65 mg 

Diazepam, compresse 5 mg 

Difenidramina cloridrato 0,25, sciroppo 

Difenidramina cloridrato 25 mg, compresse 

Digossina, "Compresse 0,125 mg-0,250 mg 

Dimenidrinato, compresse 50 mg 

Etambutolo cloridrato, compresse 400 mg 

Fenitoina sodica, compresse 100 mg 

Ferroso solfato, compresse rivestite 200 mg 


Fosfato sodico acido clisma (Officina Farma 3 Medicalex, 
Meda - MI) 


Ftalilsulfatiazolo, compresse 500 mg 
Fucsina fenica, soluzione idroatcolica 
Furosemide, compresse 25 mg 
Glicerina féenica, gocce 1% 
Glicerolo, supposte 750 mg-1500 mg 


Gliceralo, supposte 2500 mg (Officina Farma 3 Medica- 
lex, Meda - Mi) 


Glicerolo, camomilla e malva microclismi 3g - 6g - 9g 
Idroclortiazide, compresse 25 mg - 50 mg 

Imipramina cloridrato, compresse rivestite 10 mg - 25-mg 
Todio soluzione alcolica I-II 

Jodio soluzione glicerica 

Tsoniazide, compresse 100 mg 

Htiolo 10%, unguento 

Lassativi vegetali, compresse rivestite 

Lievito di birra, compresse 400 mg 

Limonata citro magnesica, compresse 

Litio carbonato, compresse 300 mg 

Merbromina soluzione 2% 


Metile salicilato, unguento 

Metilprednisolone, compresse 4 mg - 8 mg 
Metronidazolo, compresse 250 mg 

Miele rosato 

Nitrofurantoina, compresse 50 mg 
Odontalgiche, gocce 

Olio di vasellina emulsione 40% 

Olio gomenolato, gocce 1% - 2% 

Oleo calcarea, pomata 

Paracetamolo, compresse 500 mg 

Pasta di Lassar 

Pirimetamina, compresse 25 mg 

Poligala e Narccina, sciroppo 

Potassio permanganato, compresse 250 mg 
Primachina fosfato, compresse 7,5 mg 
Probenecid, compresse 500 mg 

Prometazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg 
Prometazina, crema 2% 

Rinobalsamiche, gocce 

Salicilico, unguento 2% - 5% - 10% 

Sodio bicarbonato, compresse 500 mg 

Sodio citrato, compresse 500 mg 

Solfo salicilico, unguento 

Sulfadiazina, compresse 500 mg 
Sulfadimetossina, compresse 500 mg 
Sulfametopirazina, compresse 500 mg 

Talco mentolato, polvere 1% 

Tioridazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg - 50 mg 
Tolbutamide, compresse 500 mg 

Valeriana estratto secco, compresse rivestite 50 mg 
Vaselina borica, unguento 

Vitamine del complesso B, compresse rivestite 
Zinco ossido, unguento 

Zinco solfato, compresse 200 mg 


OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA - S.r.l 
Sede: Viareggio (Lucca) 55049 
Officina di produzione: 
Viareggio (Lucca} Quartiere Varienano, 12/13/14 
Prodotti 


Acido acetilsalicilico, compresse 500 mg 

Acido ascorbico, compresse 500 .mg 

Acqua per preparazioni iniettabili, fiale da 1-2-3-5-10- 
20 ml (Officina di produzione: Salf S.p.a. - Cenate 
Sotto - Bergamo) 

Adrenalina, fiale 0,5 mg/ml - 1!mg/mi (Officina di 
produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - Bergamo) 

Allopurinolo, compresse 100 mg 

Alluminio idrossido, compresse 500 mg 

Alluminio idrossido, 120 mg e magnesio trisilicato 
250 mg compresse masticabili 

Aminofillina, fiale 240 mg/10 ml (Officina di produzione: 
Radiumfarma S.r.l. - Masate - Milano) 


ER nt 
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Aminofillina, compresse rivestite 200 mg 

Amosxicillina, compresse 1g (Officina di produzione: 
Esseti - Napoli) 

Amoxicilima, capsule 250 mg - 500 mg (Officina di 
produzione: Esseti - Napoli) 

Amoxicillina, triidrato sciroppo 2,5% - 5% (Officina di 
produzione Esseti - Napoli 

Ampicillina, capsule 250 mg - 500 mg (Officina di 
produzione: Esseti - Napoli) 

Ampicillina, sodica polvere p.p.1. 250 mg - 500 mg - 
1000 mg (Officina di produzione: Radiumfarma S.r.l. - 
Masate - Milano) 

Atropina solfato, fiale 0.5 mg/ml - 1 mg/ml (Officina di 
produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - Bergamo) 

Benzalconio cioruro, soluzione concentrata 1% 

Benzile benzoato, unguento 

Benzilpenicillina benzatinica, polvere p.p.i. 600.000 e 
1.200.000 U.[. (Officina di produzione: Radiumfarma 
S.r.1, - Masate - Mifano) 

Benzilpenicillina potassica/ polvere p.p.i. 1.000.000 ULI. 

(Officina di produzione: Radiumfarma S.r.l. - Masate - 
Milano) 

Blu di metilene, fiale 50 mg/5 ml - 100 mg/10 ml (Officina 
di produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - Bergamo) 

Calcio cloruro, fiale 500 mg;10 ml - 1 g/10 ml (Officina di 
produzione: Galenica Senese S.r.l. - Monteroni d'Arbia 
- Siena) 

Calcio gluconato, fiale 500 mg;5 ml - 1000 mg/10 ml 
(Officina di produzione: Galenica Senese S.r.l. - 
Monteroni d'Arbia - Siena) 

Ccefalexina, capsule 250 mg - 
produzione: Esseti - Napoli) 

Celalexina, sciroppo 5% (Officina di produzione: Esseti - 
Napoli) 

Cefalotina, sodica polvere. p.p.i. lg: (Officina di 
produzione: Radiumfarma S.r.l. - Masate - Milano) 


500 mg (Officina di 


Cetrimide, soluzione concentrata 40% 

Chinina cloridrato, fiale 500 mg/2 ml (Officina di 
produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotio - Bergamo) 

Chinina solfato, comprese rivestite ‘250 mg 

Cloramfenicolo, capsule 250 mg 

Cloramfenicolo palmitato, sciroppo 2,5% 

Clordiazepossido cloridrato, compresse 20 mg 

Clorexidina gluconato, soluzione concentrata 20% 

Clorechina bifosfato, compresse 250 mg 

Clorpromazina cloridrato, compresse rivestite 25 mg 

Clorpropamide, compresse 250 mg 

Cloxacillina, sciroppo 2,5% (Officina di produzione: 
Esseti - Napoli) 

Cloxacillina sodica, polvere p.p.i. 500 mg (Officina di 
produzione: Radiumarfa S.r.]. - Masate - Milano) 

Cortisone acetato, compresse 25 mg 

Desametasone, compresse 0,5 mg 
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Destrometorfano bromidrato, compresse 7,65 mg 
Detrometorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 
Diazcpam, compresse rivestite $ mg 
Difenidramina cloridrato, compresse 25 mg 
Digossina, compresse 0,25 mg 


Dopamina, fiale 10 mg/2 ml - 50 mg/10 ml (Officina di 
. ‘produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - Bergamo) 


Doxiciclina, capsule 100 mg (Officina di produzione: 
Esscti - Napoli) 

Efedrina cloridrato, fiale 10 mg/ml - 25 mg/ml (Officina 
di produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - Bergamo) 

Efedrina cloridrato, sciroppo 0,1% 


Emetina cloridrato, fiale 20 mg/ml (Officina di produzio- 
no: Sall S.p.a. - Cenate Sotto - Bergamo) 


Ergometrina malcaio, compresse 0,5 mg 


Ergometrina  malcato, fiale 0,20 mg/ml (Officina di 
produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - Bergamo) 


Eritromicina etilsuccinato, sciroppo 2,5 - 4% 


Britromicina fattobionato, polvere p.p.i. 500 mg - 1g 
(Officina di produzione: Radiumfarma S.r.l - Massate 
- Milano) 


Eritromicina stearato, compresse 250 mg 
Etambutolo cloridrato, compresse 200 mg - 400 me 
Fenilbutazone, compresse 200 mg 

Fenobarbitale, compresse 100 mg 


Fenossimetilpenicillina, compresse 125 mg - 
(Officina di produzione: Esseti - Napoli) 
Fenossimetilpenicillina potassica sciroppo 2,5% (Officina 
di produzione: Esseti - Napoli) 
Ferroso solfato, compresse 200 mg 


500 mg 


Furosemide, compresse 25 mg 


Gentamicina solfato; fiale 40 mg/2 ml - 80 mg/2 ml 
(Officina di produzione; Radiumfarma S.r.l. - Masate - 
Milano) 

Glucosio, fiale 5% - 10% - 20% - 33% (Officina di 
produzione: Galenica Senese - Monteroni d’Arbia - 
Siena) 

Glucosio soluzioni perfusionali 5% - 19% - 20% - 30% - 
33% - 50% - 70% (Officina di produzione: Galenica 
Senese - Monteroni d'Arbia - Siena) 

Griseofulvina, compresse 125 mg - 250 mig 

Idrociorotiazide, compresse 50 mg 

Tdrocorlisone acetato, unguento 1% 

Idrocortisone 1% e neomicina 0,5% crema (Officina di 
produzione: Esseti - Napoli) 

Imipramina, compresse rivestite 25 mg 

Lidocaina cloridrato, fiale 50 mg/5 ml - 200 mg/10 ml 


{Officina di produzione: Radiumfarma S.r.1. - Masale - 
Milano) 


Lidocaina cloridrato, 1,5% e idrocortisone acetato 1% 
crema 
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Lidocaina cloridrato; € noradrenalina bitartrato, fiale 
50 mg + 0,05 mg/5 mie 200 mg + 0,3 mg/10 ml (Offi- 
cina di produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - 
Bergamo) 

Magnesio idrossido, compresse 300 mg 

Mannitolo, soluzioni perfusionali 5% - 10% - 18% 
(Officina di produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - 
Bergamo) 

Metilprednisotone, compresse 8 mg 

Metronidazolo, compresse 250 mg 

Naloxone cloridrato, fiale: 0,04 mg/2 ml - 0,4 mgimi 
(Officina di produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - 
Bergamo) 

Nicotinamide, compresse 250 mg 

Nitrofurantoina, compresse 50 mg 

Paracetamolo, compresse 500 mg 

Paracetamolo, elisir 2,5% 

Piperazina adipato, capsule 300 mg 

Potassio cloruro, fiale 2mEg/ml - 3mEgimi (Officina di 
produzione: Galenica Senese S.r.l. - Monteroni d'Arbia 
- Siena) 

Primachina fosfato, compresse 75 mg base 

Probenecid, compresse 500 mg 

Prometazina, crema 2% 

Prometazina cloridrato, compresse 25 mg 

Rifampicina, capsule 150 mg - 300 thg 

Rifampicina, sciroppo 2% 

Ringer, soluzione perfusionafe (Officina di produzione: 
Galenica Senese S.r.l. - Monteroni d'Arbia - Siena) 

Ringer lattato, soluzione  perfusionale (Officina di 
produzione: Galenica Senese S.r.l. - Monteroni d'Arbia 
- Siena) 

Sali, per reidratazioni orale con glucosio 5g 

Scopolamina bromidrato, fiale 0,25mg/ml (Officina di 
produzione: Salf S.p.a. - Cenate Sotto - Bergamo) 


Sodio bicarbonato, soluzioni perfusionali 1,4% - 8,4% 
(Officina di produzione: Galcnica Senese - Monteroni 
d'Arbia - Siena) 

Sodio cloruro, fiale 2 mEg/ml - 3 mEg/ml (Officina di 
produzione: Galenica Senese S.r.1. - Monteroni d'Arbia 
- Siena) 


Sodio cloruro, 0,9 soluzione perfusionale (Officina di 
produzione: Galenica Senese S.r.1, - Monteroni d'Arbia 
- Siena) 

Streptomicina solfato, polvere p.p.i. 1 g (Officina di 
produzione: Radiumfarma S.r.l. - Masate - Milano) 

Sulfadiazina, compresse 500 mg 

Sulfadimetossina, compresse 500 mg 

Sulfametopirazina, compresse 500 me 

Sulfametopirazina, sciroppo 5% 

Tetraciclina, cloridrato capsule 250 mg 

Tiabendazolo, compresse 500 mg 

Vitamine del complesso B, compresse rivestite 


| 
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GIOVANNI OGNA & FIGLI - S.p.a, 
Sede: Milano 20159 
Olficina di produzione; 
Milano, via Carlo Furini n. 63 - 20159 
Prodotti 
Acqua per preparazioni iniettabili 
Adrenalina, fiale 1 mg/l mi 
Alluminio Idrossido,:120 mg Magnesio Trisilivato 250 mg 
compresse masticabili 


Antazolina Solfato, 0,5% Nafazolina Nitrato 0,025% 


soluzione 


{ Anliemorroidali, supposte 


Argento Proteinato, 0.5% gocce 

Atropina Solfato, fiale 1 mg't ml 

Bagno Oculare 

Calcio Gluconato, fiale 1000 myg/10 mi 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 

Canfora 10%, soluzione oleosa 

Canfosalicilica, crema 

Chinina solfato 250 mg, compresse rivestite 

Cristal violetto 1%, soluzione 

Destrometorfano Bromidrato 7,65 mg, compresse masti., 
cabili 

Destrometorfano Bromidrato 1,5%, gocce 

Destrometorfano Bromidrato 0,3%, sciroppo 

Dimenidrinato 50 mg, compresse 

Fenitefrina cloridrato 0,25%. gocce 

Fosfato sodico acido clisma 

Fuesina Fenica 0,3%, soluzione idroalcolica 

Furosemide, fiale 20 mg?2 ml 

Glicerolo, supposte 750 mg - 
2500 mg 

Glucosio 33%, soluzione iniettabile 

Gocce odontalgiche 

iodio, soluzione alcolica F - 1 

Ittiolo 10%, unguento 

Lassativi vegetali, compresse rivestite 

Lidocaina cloridrato 1,5% e idrocortisone acetato 1%, 
unguento 

Lidocaina cloridrato 2%, crema 

Lidocaina cloridrato, fiale 50 mg/5 ml - 200 mg;10 ml 

Litio carbonato 300 mg, compresse 

Merbromina 2%, soluzione 

Oleo calcarea, pomata 

Olio di vaselina sterile 

Olio gomenolato 1% - 2%, gocce 

Paracetamolo 500 mg, compresse 

Paracetamolo 400 mg, supposte 

Poligala e narceina, sciroppo 

Prometazina 2%, crema 

Propifenazone 300 mg, compresse 

Propifenazone 150 mg - 350 mg, supposte 

Salolo 3% e mentolo 1%, soluzione alcolica 

Sodio bicarbonato 10 mEg/f0 mi 

Sodio bicarbonato 500 mg, compresse 


1000 mg - 1500 mg - 


ee 
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Sodio cloruro 18 mg/2 ml - 45 mg/5 ml - 90 mg/10 ml 
Sodio cloruro 0.9% 

Sodio edetato, fiale 2g'10 ml 

Valeriana estratto secco 50 mg, compresse rivestite 
Vaselina borica, unguento 

Vitamine del complesso B, compresse rivestite 

Zinco ossido, unguento 

Zinco solfato 0,5%, soluzione oftalmica 


OLCELLI - S.r.l. 
Sede Giussano (Milano) 20034 - ria S Damiano 24 a 


Officina di produzione: 
Grussano (Milano) 20034 - via 5 Damiano, 24 a 


Prodotti 


Acqua borica, soluzione 

Alcool saponato 

Alluminio acetato basico, soluzione 

Antiscottature, unguento (Off. Farma 
Meda) 

Argento proteinato, gocce 0.5%-1%-2% 

Benzalconio cloruro, soluzione concentrata 1% 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 

Canfora 10%, soluzione oleosa 

Cotone emostatico 

Eosina 2%, soluzione 

Fosfato sodico acido clisma 

Gliccrolo, supposte 2,5 g (Off. Farma 3 Medicalex, 
Meda) 

lodio, soluzione alcolica 1 

[pecacuana. sciroppo emetico 

Ittiolo, unguento 10% (Off. Farma 3 Medicalex, Meda) 

Limonata citromagnesiaca, polvere 

Merbromina, soluzione 2% 

Miele rosato 

Olio gomenolato, gocce 1% - 2% 

Piombo acetato basico, soluzione 

Prometazina, crema 2% (Off. Farma 3 Medicalex, Meda) 

Specie composta per tisana al sambuco 

Specie composta per tisana al tarassaco 

Specie composta per tisana al tiglio 

Specie composta per tisana al timo 

Specie composta per tisana all’achillea 

Spccie composta per tisana all'altea 

Specie composta per tisana all’anice 

Specie composta per tisana alla betulla 

Specie composta per tisana alla camomilla 

Specie composta per tisana alla centaurea 

Specie composta per tisana alla genziana 

Specie composta per tisana alla gramigna 

Specie composta per tisana alla melissa 

Specie composta per tisana alla senna 

Specie composta per tisana alla valeriana 

Talco mentolato polvere 1% 

Zinco cuprica, soluzione 


3. Medicalex, 


4l 


Sepplemento ordmatrin alla GAZZETTA UBRIICIALE 
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DOTT. OTTOLENGHI È C. 
Sede. Trofarello {Torno} 10028 


Officema di produzione’ 
Trofarello (Torino) via Cunco, 5 - 10028 


Prodotti 


Alluminio idrossido c magnesio trisilicato compfesse 
masticabili * 

Antiscolttature, unguento 

Balsamico, unguento 

Canfora 10%, soluzione idroalcolica 

Canfora 10%. soluzione oicosa 

Carbone composto, compresse 

Chinina solfato. compresse rivestite 250 mg 

Destrometorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 

Destrometrofano bromidrato. soluzione 1,5% 

Fosfato sodico acido, clisma 

Fucsina fenica 

Gengivario 

Glicerolo, camomilla c malva microclismi 3g-6g-9g 

Glicerolo, supposte 750 mg - 1000 mg - 1500 mg - 
2500 mg 

Glicerina fenica 

Todio soluzione alcolica 1 - H 

Ittiolo 10%, unguento 

Lanovasellina, unguento 

Lassativi vegetali, compresse rivestite 

Tidocaina cloridrato 1 S% e idrocortisone acetalo 1%, 
unguento 

Lievito di birra, compresse 400 mg 

Merbromina, soluzione 2% 

Miele rosato 


Olio gomenolato 1% - 2%n 
Paracetamolo elisir 2,5% 


Pasta di Lassar 

Poligala c ‘narceina, sciroppo 

Prometazina 2%, crema 

Sodio carbonato, compresse 500 mg 

Talco mentolato 1%, polvere 

Valeriana ‘estratto secco, compresse rivestite 50 mg 
Vaselina borica 

Zinco ossido, unguento 


PHARMAGEL 
Sede Lodi (Milano) 20075 


Officina di produzione: 
Fodi {Milano} viale Curopa, 3 - 20075 


Prodotti 
Olio di ricino, capsule 1g 
PIERREL - S.p.a. 
Sede Milano 20152 - via Bisceglie, 96 
Officina di produzione; 
Capua (Caserta) 81043 - via Nazionalt: Appia 
Prodotti 


Lidocaina 2%, fiale 
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PIERREL OSPEDALI - S.p.a. 
Sede: Corsico (Milano) 20094 - via G. di Vittorio. 1D 
Officina di produzione: 
Tito Scalo {Pvienza} - 85050 


Prodotti 
Acqua per preparazioni imettabili 
Elettrolitica di mantenimento con glucosio 
Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio Tallato 
Eleltrolitica cquilibrata gastrica 
Eleitrolitica equilibrata gastrica con giucosio 10% 
Elettrolilica cquilibrata pediatrica 
Elettrolitica reidratante I-H] 
Elettrolitica selettiva 
Fruttosio 5%-10% 
Glicerolo con sodio cioruro 
Glucosio 5%-10%-20%-33%-50% 
Glucosio con potassio cloruro Il ix 
Glucosio con ‘sodio cloruro 1-H-Hkue 
Mannitolo 5%-10%-18% 
Ringer acetato 
Ringer lattato 
Sodio bicarbonato: 1,4% 
Sodio cloruro 0,9% 
Soluzione cquilibrata enicrica 


Officina ili produzione: BIOSOL - S.p.a. 
Sondalo (Sondrio) 55049 
S.S. Stelvio, km 86,400 


Prodotti 

Acqua per preparazioni iniettabili 

Fruttosio 5% 

Glicina, soluzione per irrigazioni 

Mannitolo c sorbitolo, soluzione per irrigazioni. 

Ringer 

Sodio bicarbonato 1,4% 

Sodio cloruro 0,9% 

Soluzione concentrata acida per emodialisi F205 - F234 - 
F253 - F249 - F251 - F254 - F244 - F236 - F211 - F245 - 
1238 - P237 - F212 - 1242 - F232 

Soluzione concentrata basica per emodialisi sigla F204 - 
1235 - F252 - 1243 - F241 - F250 

Soluzione concentrata per emodialisi N495 - N465 - N469 
- N494 - N474 - N488 - N400 - N50 - N388 - N392 - 
N471 - N460 - N412 - N499 - N498 - N497 - N455 - 
N485 - N435 - N431 - N421 - N381 - N380 - N496 - 
N476 - N403 - N395 - NAdl - N440 - N437 - N436 - 
N413 

Soluzione per biofiltrazione formula NB600, 40mEg/l - 
B603, 100 mEg/l 

Soluzione per biofiltrazione formula NB606, 20mEg/l 

Soluzione per biofiltrazione formula NB601, 60mEg/! 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio amdro 
4,25%, sigla N42 
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Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 
1,36%; sigla N69 - N71 - NI24L - NILE - N$- N23;/L- 
N/60 - N62 - NOI 

Soluzione per dialisi peritoncale con glucosio anidro 
136% e potassio 2mEg 1, sigla N74 

Soluzione per dialisi peritoncale con glucosio anidro 
1,5% e potassio 4mEg;i. sigia NAl 

Soluzione per dialisi peritoncale con glucosio anidro 
15% e potassio 2mEg. 1, sigla NSi 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio amidro 1,5% 
sigla NS3 - N40 

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio anidro 
2,27% sigla N43 - N70 - N72 - N21L - N75 

Soluzione per dialisi peritoncale con glucosio anidro 
3,86% sigla N24 - N73 - N63 - 4L 

Soluzione per emodialisi senza acetato con bicarbonato 
167mEg;l 

Soluzione per emodialisi senza acclato con bicarbonato 
145mEg; |! 


| Soluzione per emodialisi senza aceiato con bicarbonato 


200mEg;1 

Soluzione per emofiltrazione con bicarbonato 40mEg;1 
EDA 002 

Soluzione per emofiltrazione con. bicarbonato S0mEg/1 
EDA 001 

Soluzione per emofiliraziane con bicarbonato 60mEg;1 
EDA 003 

Soluzione per emofiltrazione F-101 - F125 - 1124 - F102- 
F126 - F123 - FIll - F103 - F104 - F107 - F100 

Soluzioni concentrate per emodialisi 

Soluzioni per emofiltrazione 

Soluzioni per dialisi peritoneale 


PIETRASANTA PHARMA - S.r.l. 
Sede: 55049 Viareggio (Lucca) - Via S. Francesco, 67 
Officina di produzione: 

FARMA 3 MEDICALEX - Meda, via Solferino, 42 
Prodotti 


Glicerolo supposte 1500 mg, 2500 mg 


RADIUMFARMA - S.r.l. 
Sede: 20158 Milano - Via Carnevali, IT 
Officina di produzione: 

20060 Masule (Milano) - Via F. Serpero, 2 
Prodotti 


Acqui per preparazioni iniettabili 

Adrenalina, fiale 0,5 mg/ml, I mg;ml 

Aminofillina, fiale 240 mg;10 ml 

Ampicillina sodica pari ad ampicillina, 250 mg, 500 mg, 
1000 mg, p.p.i. 

Ampicillina  triidrata 
500 mg, capsule 


pari ad Ampicillina, 250 mg, 


| Atropina solfato, fiale 0,5 mg/ml, 1 mg/ml 


Benzilpenicillina benzatinica pari a 600.000 e 1.200.000 
ULI p.p.i. 


PERE > pese 
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Calcio gluconato, fiale 500 mg/5 ml, 1000 mgiml 10 

Cafalotina sodica pari a cafalotina, 1 g fiale 

Chinina cloridrato, fiale 500 mg/2 mi 

Cloramfenicolo sodio succinato pari a cloramfenicolo, | g 
p.p.i. 

Cloxacillina sodica sterile pari a Cloxacillina, 500 me. 
p.p.i. 

Cloxacillina sodica pari a cloxacillina 250 mg, capsule 

Digossina, fiale 0,E mg,mi, 0.25 memi 

Dopamina. fiale 10 mg,2 ml. 50 mg/10 ml 

Ergometrina malcato, fiale 0,20 mg/ml 

Ergometrina tartrato, fiale 0.25 mg/ml 

Eritromicina lattobionato pari a Eritromicina 
500 mg. 1000 mg, p.p.i. 

Furosemide, fiale 20 mg;2 ml 

Gentamicina fiale, 40 me? ml, 80 me:2 ml 

Giucosio, 5%, 10%, 20%, 33% 

Lidocaina cloridrato fiale, 50 mg.5 ml e 200 mg/10 ml 

Streptomicina solfato pari a Streptomicina, I g polvere 
p.p.i. 

Telraciclina cloridrato pari a Tetracielina, 250 me 


base. 


RAMINI - S.r.k 
Ancona - Via Sacco e Vanzetti. 
Officina di produzione: 

00128 Roma - Via Valterano, 96 
Prodotti 
Acido salicilico ‘soluzione idroalcolica 
Acido tricloroacetico soluzione 
Acqua borica soluzione 
Alcool saponato 
Amida glicerolato 
Argento proteinato, gocce 0,5%, 1%, 2% 
Blu di metilene soluzione 
Canfora 10%, soluzione idroalcolica 
Canfora 10%, soluzione oleosa 
Cristalvioletto soluzione 1% 
Fosfato sodico acido clisma 
Fuesina fenica soluzione 0,3% 
Glicerina fenica, gocce 
Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3g, 6g. 9g 
lodio iodurato unguento 
lodio soluzione alcolica I - II 
Ittiolo unguento 10% 
Merbromina soluzione 2% 
Miele rosato 
Olio gomenoluto gocce 1%, 2% 
Pasta di Lassar 
Prometazina crema 2% 
Rinobalsamiche gocce 
Salicilico 2%, 5%, 10% unguento 
Solfo alcalino, unguento 
Solfo salicilico, unguento 
Talco mentolato. polvere 1% 
Vaselina borica, unguento 
Zinco ossido, unguento 


Sede: 60131 IO) 
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SALF - 5.p.1.- LABORATORIO FARMACOLOGICO 
Sede: 24100 Bergamo - Via G. Alzano, (2 
Officina di produzione: 
24069 Cenate Sotto (Bergamo) - Via Mazzini 


Prodotti 
Acqua per preparazioni iniettabili 
Adrenalina. fiale 0,5 mg/ml, 1 mgjmi 
Aloperidolo. fiale 2 mg/ml 
Aminofillina, fiale 240 mg/10 ml 
Ammonio cloruro, 3 mEg/ml 
Ammonio cloruro, 0,89% 
Anticoagulante ACD 
Anticoagulante CPD 
Atropina solfato, fiale 0,5 mg/ml, 1 mp/jml 
Blu di metilene, fiale 50 mg/5 ml, 100 mg/10 ml 
Caicio cloruro, 0,5 mEg/ml 
Caltio cloruro, fiale 1 g/i0 ml 
Calcio e magnesio cloruro, 1 mEgAnI 
Calcio edetato bisodico, fiale 1 g/10 ml 
Calcio giuconato, 500 mg;S mt; 1000 mg/i0 ml 
Chinina cloridrato, fiate 500 mg/2 ml 
Clorpromazina cloridrato, fiale 25 mg/2 ml 
Digitossina, fiale 0.1 mg/ml, 0.25 mg/ml 
Digossina, fiale 0,1 mg/ml, 0,25 mg/ml 
Dopamina, fiale 10 mg/2 ml, 50 mg/10 ml 
Efedrina cloridrato, fiale 10 mg/ml, 25 mg/ml 
Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio 1 
Elettrolitica di mantenimento con glucosio 
Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio 
gluconato 
Blettrolitica di reintegrazione con glucosiore.sodio lattato 
Elettrolitica di reintegrazione con potassio, glucosio € 
sodio gluconato 
Flettrolilica di reintegrazione con sodio gluconalo 
Elettrolitica di reintegrazione pil 7,4 con sodio gluconato 
Elettrolitica cquilibrata enterica 
Eleltrolitica cquilibratà, gastrica 
Elcitrolitica cquilibrata gastrica con glucosio 10% 
Elettrolitica cquilibrata pediatrica 
Blettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato 
Elettrolitica reidratante 1, HH, HI 
Elettrolitica reidratante 1! con glucosio 
Elettrolitica selettiva 
Emetina cloridrato, fiale 20 mg/ml 
Ergometrina maleato fiale, 0,20 mg/ml 
Fenobarbitale sodico fiale, 30 mg/ml, 100-mg/2 ml 
Fenolsulfonftaleina fiale, 6 mg/ml 
Fisostigmina salicilato fiale, 1 mg/ml 
Fruttosio, 5%, 10%, 20% 
Furosemide fiale, 20 mg/2 ml 
Glicerolo 10% con sodio cloruro, 0,9% 
Glicina e mannitolo soluzione per irrigazioni 
Glicina soluzione per irrigazioni 
Glucosio 5%, 10%, 20%, 30%, 33%, 50%; 70% 
Glucosio con potassio cloruro I, Il 
Glucosio con sodio cloruro E, 1, HI 
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Tsoprenalina cloridrato, 0,2 mg/ml 
Lidocaitna cioridrato e noradrenalina bitartrato, 200 mg e 

0,2 mg/I10 mì, 50 mg e 0,05 mg/5 ml fiale Sede: Bari - 70121 
Lidocaina. cloridrato, fiale 1, 2% Salita "i ea 
Magnesio cloruro, 0,5 mEg/10 ml 
Magnesio solfato, 1 g/i0 ml, 2 g/I0 ml, 2,5 g/10 ml 
Magnesio solfato, 2 mEg/ml 
Mannitolo, 0,54% e sorbitolo 2,7% 


SANITAS LABORATORIO 
CHIMICO FARMACEUTICO - S.r.l. 


Prodotti 


Fosfato sodico acido, clisma 


Mannitolo, 5%, 10%, 18% Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3 g, 6g cd g 
Mannitolo e sodio cloruro Limonata citromagnesiaca, polvere 
Meperidina cloridrato fiale, 100 mg/2 ml Litio carbonato, capsule 300 mg 


Morfina cloridrato fiale 10 mg e atropina solfato | Talco mentolato, polvere 1% 
0,5 mg/ml 
Morfina cloridrato fiale, 10 mg/ml, 20 mg/ml 


Naloxone clroridrato fiale, 0,4 mg/m, 0,04 mg/2 ml SCLAVO- DIAGNOSTIC - S.r.l. . 
Noradrenalina tartrato fiale, 2 mg/ml Side Siena 
Olio di vaselina sterile Officina di produzione: 


Papaverina fiale, 30 mg/2 ml, 50 mg/3 mi SCLAVO .S.p.a., Sovicille (Siena) 


Polassio acetato, 3mEg/i0 ml 


Potassio cloruro, 2mEg/ml, 3 mEg/ml Prodotti 

Potassio fosfato, 2mEg/ml . 

Potassio lattato, 2mEg/ml Glucosio 50% 

Procainamide cloridrato fiale, 500 mg/5 ml 

Ringer 

Ringer acetato LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO 
Ringer acetato con glucosio A. SELLA - S.rl. 

Ringer con glucosio Sed Schio Vicenza) - 3015 

Ringer lattato Schio (Vicenza), via Vicenza, 2 - 36015 


Ringer lattato con glucosio 

Scopolamira bromidrato fiale, 0,25 mg/ml 
Sodio acetato 3mEg/ml 

Sodio bicarbonato, 1,4%, 5%, 7,5%, 8,4% 


Prodotti 


Acido ascorbico, compresse 500 mg 


Sodio citrato, 6,616 mEg/ml Acido salicilico, soluzione idroalcolica 
Sodio citrato e acido citrico fiale, 1g e 0,6 g/10ml Acqua borica 
Sodio citrato, fiale 38 mg/ml Alluminio idrossito 120 mg e magnesio trisilicato 250 mg, 
Sodio cloruro, 90 mg/i0 ml (ELLEM, Trezzano s/N, compresse 
Milano) Amido glicerolato . a ; 
Sodio cloruro, 2 mEg/ml, 3 mEg/ml Argento proteinato, gocce 0,5%, 1%. 2% 
Sodio cloruro, 3%, 5% Balsamico, unguento 


Blu dî metilene, soluzione 1% 


Sodio cloruro, 0,9% Canfora 10%, soluzione idroalcolica 


Sodio e potassio bicarbonato, 2 mEg/ml Canfora 10%, soluzione olcosa 
Sodio edetato, fiale 0,5 g/5 ml, 2 g/10 ml Canfosalicilica, crema 
Sodio indigotindisolfonato, fiale 40 mg/10 ml, | Cristal violetto, soluzione 1% 

80 mg/S ml Destrometorfano bromidrato, compresse 7,65 mg 
Sodio lattato, 1,87%, 11,2% Destrometorfano bromidrato, gocce 1,5% 
Sodio lattato, 2 mEg/ml, 3 mEg/ml Destrometorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 
Sodio nitroprussiato, fiale 100 mg/5 ml Difenidramina cloridrato, compresse 25 mg 


Difenidramina. cloridrato, sciroppo 0,25% 
Efedrina cloridrato, sciroppo 0,1% 
Fosfato sodico acido, clisma 

Fucsina fenica, soluzione idroalcolica 


Sodio stibogluconato, 33% pari a 10% di antimonio 
Sodio tiosolfato 25% 
Sodio tiosolfato, fiale 1000 mg/I0 ml 


Soluzione cardioplegica Glicerina fenica, gocce 

Soluzione concentrata per emodialisi Glicerina ittiolata, gocce 

Soluzione di Eurocollins Glicerolo, microclismi rn 

Soluzione polisalinica concentrata con potassio I, IT Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3 g, 6g e 9g 
Soluzione polsalinica concentrata senza potassio Glicerolo, supposte 750 mg, 1590 mg, 2500 mg 


Todio soluzione alcolica I e II 


Soluzioni per dialisi peritoneale ; : va 
Todio soluzione glicerica 


Soluzioni per emofiltrazione i : 
Suifadiazina sodica, fiale 250 mg/ml Ra 
Tampone fosfato pH 6,8, 7,0, 8,0 Lassativi vegetali. compresse rivestite 
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Lidocaina cloridrato, 1.5% e idrocortisone acetato 1% 
crema 

Limonata citromagnesiaca, compresse 

Limonata citromagnesiaca. polvere 

Litio carbonato, compresse 300 mg 

Merbromina, soluzione 2% 

Miele rosato 

Odontalgiche, gocce 

Olio. di ricino, capsule I g 

Olio di vaselina. emulsione 

Otio gomenolato, gocce 1%, 2% 

Paracetamolo, compresse 500 mg 

Paracetamolo, supposte 400 mg 

Pasta di Lassar 

Poligala © narceina, sciroppo 

Prometazina, crema 2% 

Rinobalsamiche, socce 

Sodio bicarbonato, compresse 300) mg 

Solfo salicilico, unguento 

Talco mentolato, polvere 1% 

Valeriana estratto secco, compresse rivestite S0 mg 

Vaselina borica, unguento 

Zinco, all'acqua, pasta 

Zinco, ossido unguento 


SERPERO S.p.a. 
INDUSTRIA GALENICA MILANESE 


Sede: Milano 20129 - viale Maino, 40 
Olficina di produzione: 
Via Serpero, 2 - Masate (Milano) - 20060 


Prodotti 


Acqua per preparazioni iniettabili 

Adrenalina, fiale 0,5 mgjml - 1mg;mi 

Aminofillina, fiale 240 mg/10 ml 

Ampicillina sodica pari a 250 mg-500 mg di base, capsule 

Ampicillina sodica pari a 250 myg-500 mg-1000 mg di 
basc, polvere p.p.i. 

Atropina solfato, fiale 0,5 mg/ml - 1 mg/ml 

Benzilpenicillina benzatinica pari a base 600.000 e 
1.200.000 ULI, polvere p.p.i. 

Calcio gluconato 500 mg, smi - 1000 mg/10 ml 

Cefalotina sodica pari a 1g di base, polvere p.p.i. 

Chinino cloridrato, fiale 500 mg:2ml 

Cloramfenicolo sodio succinato pari a 1 g. polvere p.p.i.; 

Cloxacillina sodica pari a 250 mg e $00mg di base, 
capsule | 

Cloxacillina sodica pari a 
polvere p.p.i. 

Digossma, fiale 0,.E mgiml - 0,25 meimi 

Dopamina. fiale 10 mg/2 ml - 50 mg;10ml 

Ergometrina maleato, fiale 0,20 mgimi 

Ergotamina tartrato, fiale 0,25 mg/ml 

Eritromicina Jattobianato pari a 500 mg-Ig di base, 
polvere p.p.i. 

Furosemide, fiale 20 mg;2ml 

Gentamicina, fiale 40 mg/ml - 80 mg/2ml 

Glucosio 5% - 10% + 20% - 33% 

Lidocaina cloridrato, fiale 50 mg/5 ml - 200 mg/l0 mi 


250 me e 500 mg di base, 


S.LA.P. - S.r.l 


Sede: Canosa Sannita (Chieti) .66010 
Officina di produzione: 
Canosa Sannita (Chieti), via Valli, 10 e piesso BIOSOL: Spia. 
in Sondalo (Sondrio), - S.S. Stelvio, kn1.$6,400 


Prodotti 

Soluzione per biofiltrazione senza acetato .AFRf67, sodio 
bicarbonato 1,4% 

Soluzione concentrata per dialisi 5204 

Soluzione concentrata. per emodialisi 
AFBR DOI - AFB SB80 

Soluzione per biofiltrazione senza acetato AFB 120 con 
bicarbonato 120 mEg/litro 

Soluzione per biofiltrazione senza acetato AFB 145, sodio 
bicarbonato 1,218% 


senza. acclato 


Soluzione. per. biofilirazione  B20 con bicarbonato 
20 mEg/litro 
Soluzione per biofiltrazione  B40. con bicarbonato 
40 mEg;litro 
Soluzione per biofiltrazione  B60) con bicarbonato 
60 mEg/litro 
Soluzione per biofiltrazione B100 con. bicarbonato 


100 mEaflitro 

Soluzione concentrata per emodialisi senza acetato 
AFB SB$I - AFB SB82 - AFR SB82G - AFB SB83 - 
AFB SB92 - AFB SB92G : AFB SB93G - AFR S$SB94G 
- AFBSB95G - AFBSB96G - AFBSB97G - 
AFB SB9$G - AFB SB99 - AFB SB99G 

Soluzioni per emofiltrazione 

Soluzioni concentrate per emodialisi 

Soluzioni per dialisi peritoncale 


SA.F.RA. 
SOCIETÀ ITALIANA FARMACEUTICI ‘RAVIZZA 
S.p.a. 
Sede; Isola della Scala (Verona) 37063 
Officina di produzione: 
Isola delli Scala (Verona) - 37063 - Via Camagre, 41 
Prodotti 
Acqua per preparazioni iniettabili 
Adrenalina, fiale 0,5 mg/ml - 1 mg/ml 
Aloperidolo, fiale 2 mg/ml 
Aminofillina, fiale 240 mg;i0 ml 
Ammonio cloruro 0,89% 
Ammonio cloruro 3 mEg/ml 
Anticoagulante A.C.D. 
Anticoagulante C.P.D, 
Atropina solfato, fiale 0,5 mg/ml - 1 mg/ml 
Blu di metilene, fiale 50 img/5 ml - 100 mg/10 ini 
Bromosulfoftaleina sodica, fiale 500 mg/10 ml 
Calcio cloruro 0.5 mEg/mi 
Calcio cloruro, fiale 500 mg/10 mi 
Calcio e magnesio cloruro ImEg/ml 
Calcio edetato bisodico, fialc 18/10 ml 
Calcio gluconato, fiale 500 mgj5 ml - 1000 mg/10 ml 
Chinina cloridrato, fiale 500 mg/2 mi 
Clorpromazina cloridrato, fiale 25 mg/2 ml 
Digitossina, fiale 0,10 mg/ml 
Digossina, fiale 0,10 mg/m! - 0,25 mg/ml 
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Dopamina, fiale 10mg/2ml - 50 mg/10 ml 

Efedrina cloridrato, fiale 10 mgimi - 25 mgyiiml 

Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio T e 
IH 

Elettrolitica di mantenimento con glucosio 

Flettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio 
gluconato 

Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio laltato 

Elettrolitica di reintegrazione con potassio, glucosio e 
sodio gluconato 

Elettrolitica di reiniegrazione con sodio gluconato 

Elcttrolitica di reintegrazione pH 7,4 con sodio gluconato 

Elettrolitica equilibrata enterica 

Elettrolitica equilibrata gastrica 

Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio al 10% 

Elettrolitica equilibrata pediatrica 

Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato 

Elettrolitica reidratante I (sol. di Datrrow) 

Elettrolitica reidratante 1I-IIl 

Eletirolitica reidratante MI con glucosio 

Emetina cloridrato, fiale 20 mg/ml 

Ergometrina maleato, fiale 0,20 mg/ml 

Ergotamina tartrato, fiale 0,25 mg/mi 

Fenolsulfonftaleina, fiale 6 mg/ml 

Fisostigmina salicilato, fiale 1 mg/ml 

Frultosio 5%, 10%, 20% 

Furosemide, fiale 20 mg/2ml 

Glicerolo 10% con sodio cloruro 0,9% 

Glicina e mannitelo, soluzione per irrigazioni 

Glicina 1,5 con sodio cloruro 0,45% 

Glucosio 5%, 10%, 20%, 30%, 33%, 50%, 70% 

Glucosio con potassio cloruro I e HH 

Glucosio con sodio cloruro T, Il e IN 
Isoprenalina cloridrato, nale 0,20 mg/ml 

Lidocaina cloridrato 50 mg e noradrenalina bitartrato 
0,05 mg/Smi e 200 mg più 0,20 mg/i0 ml 

Lidocaina cloridrato, fiale 50 mg/Sml - 200 mg/10 ml 

Magnesio cloruro 0,5 mEg/ml 

Magnesio solfato 2 mEg/ml 

Magnesio solfato, fiale 1 g/10 ml - 2 g/10 ml - 2,5 g/10 ml 

Mannitolo 5%, 10%, 18% 

Mannitolo con sodio cloruro 

Mannitolo e sorbitolo, soluzione urologica 

Noradrenalina tartrato, fiale 2 mg/ml 

Papaverina cloridrato, fiale 30 mg/2 ml - 50 mg/3 ml 

Potassio acetato 3 mEg/ml 

Potassio cloruro 3 mEg/ml - 2 mEg/imi 

Potassio fosfato 2 mEg/ml 

Potassio lattato 2 mEg/ml 

Procainamide cloridrato, fiale 500 mg/5 mi 

Ringer 

Ringer acetato con glucosio 

Ringer acetato 

Ringer con glucosio 

Ringer lattato 

Ringer lattato con glucosio 

Scopolamina bromidrato, fiale 0,25 mg/ml 
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Serie generale - 


n. 295 


Sodio edetato 0,5 g/5 ml - 2 g/l0 ml 

Sodio acetato 3 mEg/ml 

Sodio bicarbonato 1.4% - 5% - 7,5% - 8,4% 

Sodio bicarbonato 1 mEg/ml 

Sodio citrato 38 mg;ml - 76 mg/2 ml - 190 mg/5 mi 
mg/10 ml 

Sodio citrato 6,16 mEg/ml 

Sodio citrato e acido citrico, fiale 1 g 

Sodio cloruro 0,9% - 3% - 5% 

Sodio cloruro 2 mEg/mi - 3 mEgiml 

Sodio e potassio bicarbonato 

Sodio indigotindisull'onato, fiale 40 mg 
ml 

Sodio lattato 1,87% - 11,2% 

Sodio lattato 2 mEg/m! - 3 mEg/ml 

Sodio nitroprussiato, fiale 100 mg/5 ml 

Sodio stibogluconato 33% equivalente 
antimonio, fiale 

Sodio tiosolfato 25% l 

Sodio tiosolfato, fiale 1000 mg/10 ml 

Soluzioni concentrate per dialisi con acetato (Officina 
IPRA, Assoro) 

Soluzioni concentrate basiche per dialisi con bicarbonato 
(Officina IPRA, Assoro) 

Soluzioni concentrate acide per dialisi (Officina IPRA, 
Assoro) 

Sodio cloruro 0,9% {Officina TPRA, Assoro) 

Soluzione cardioplegica 

Soluzione di Eurocollins 

Soluzioni acide concentrate con glucosio: 

SIF RC A13, SIF RC A25, SIF RC A26, SIF RC A27, 
SIF RC A28, SIF RC AII; SIF RC A32, SIF RC A42, 
SIF RC A45, SIF RC A48, SIF RC A$3, SIF RC A60, 
STF RC A62, SIF RC A63, SIF RC A65, SIF RC A66, 
SIF RC A67, SIF RC AT9, SIF RC ‘A80, SIF RC 
A80M, SIF RC A81, SIF RC A82, SIF RC A88, SIF 
RC A89, SIF RC A90, SIF RC ASÀ, SIF RC A95, SIE 
RC A96, SIF RC A97, SIF RC A99, SIF RC A100, STF 
RC A106, SIF RC <A108, SIF RC SBSII]; 

Soluzioni acide concentrate senza glucosio: 

SIE RC AI, SIF RC A2, SIF RC A4, STF RC As, STF RC 
AI10, SIF RC All, SIE RC A12, SIF RC A16, SIF RC 
A18, STF RC A20, SIF RC A22, SIF RC A33, SIF RC 
A34M, SIF RC A35, SIF RC A39, SIF RC A43, SIF 
RC A44, SIF RC A46, SIF RC A50, SIF RC A50M, 
STF RC A52, SIF RC A$56, SIF RC A57, SIF RC AS8, 
SIF RC A$9,,SIF RC Ag1, SIF RC A69, SIF RC 
ATOM, STÈ' RC ATI, SIF RC A72, SIF RC A73, SIF 
RC A75, SIF RC AT, SIF RC A77, SIF RC ATB; S1F 
RC A83, SIF RC A86, SIF RC A103, SIF RC A104, 
SIF RC A105, SIF RC A109, SIF RC A110, SIF RC 
SBS2, SIF RC SBS3, SIF RC SBS4, STE RC SBS6, STF 
RC SBS7, SIF RC SBS8, 

| Soluzioni basiche concentrate per emodialisi: 

SIF RC BI, SIF RC B2, SIF RC BS, SIF RC B6, SIF RC 
B9, SIF RC B10, SIF RC BI1, SIF RC B12, SIF RC 
B14M, SIF RC B18, SIF RC B19, SIF RC. B20, SIF 
RC B21, SIF RC B22, SIF RC B23, SIF RC B24; SIF 
RC B25, SIF RC B26, SIF RC B27, SIF RC B28, SIF 
RC B29, SIF RC B30, SIF RC B31, SIF RC: B32, SIF 
RC B33, STIF RC B34, SIF RC B35, STF. RC SBS0; 
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Soluzioni conc. per emodialisi all’acetato con glucosio: 

SIF RC 259, SIF RC 260, SIF RC 266, SIE RC 276, 
SIF RC 283, SIF RC 284, SIF RC 285, SIF RC 294, 
SIF RC 297, SIF RC 310, SIF RC 313, SiF RC 320, 
STF RC 321, SIF RC 324, SIF RC 332, SIF RC 334, 
SIE RC 335, SIF RC 337, SIF RC 338, SIF RC 347, 
SIF RC 357, SIF RC 382, SIF RC 385, SIF RC 391, 
SIF RC 395, SIF RC 397, SIF RC 406, SIF RC 416, 
SIF RC 420, SIF RC 424, SIF RC 431, SIF RC 451, 
SIF RC 454, SIF RC 488, SIF RC 464, SITF RC 465, 
SIF RC 467, SIF RC 488, SIF RC 493, SIF RC 508, 
SIF RC 511, SIF RC 512, SIF RC 513, SIF RC 514, 
STF RC 519, SIF RC 525, SIF RC 528, SIF RC 529, 
SIF RC 537, SIF RC 538, SIF RC 544, SIF RC 547. 
SIF RC S49, STF RC 550, SIF RC 700R. 

Soluzione per emofiltrazione con glucosio, sigla 
SIF BH 504 - SIF BH 503 - SIF BH 500 - SIF BH 497 - 
STF BH 495 

Soluzione per  emofiltrazione, sigla SIF BH 491 - 
SIF BH 492 - SIF BH 493 - SIF BH 494 - SIF BH 496 - 
SIF BH 499 - SIF BH 502 

Soluzione per  emofiltrazione, sigla SFF BH 505 - 
STF BH 506 - SIF BH 507 - SIF BH 508 

Soluzione per di emodiafiltrazione, sigla SIF HDF A200 - 
SÌF HDF B200. -  SIFHDFi - SIFHDF2 - 
SIFHDF3 - SIFHDF 500 - SIFHDF 501 - 
SIF HDF 502 - SIf HDF 503 + SIFHDF 504 - 
SIF HDF 510 - SIF HDF 511 - SIF HDF 512 


Soluzione polisalinica concentrata con potassio 1 e IT 
Soluzione polisalinica concentrata senza potassio 
Tampone fosfato pH 6,8-7-8 


SOFAR - S.p.a. 
Sede: Milano, via Ramazzini, 5 - 20129 
Officina di produzione: 
Trezzano Rosa (Milano), via Firenze - 20060 


Prodotti 


Benzalconio cloruro, soluzione concentrata 1% 
Cetrimite, soluzione concentrata 40% 

Clorexidina gluconato 20% 

Fosfato sodico acido, clisma- 

Glicerolo, microclismi 

Glicerolo, supposte 1,5 g, 2,5 g 

Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3 g - 9 g 
Paracetamolo, compresse 500 mg 

Paracetamolo, supposte 400 mg 


STUDIO 3 FARMA - S.r.l. 
Sede: Torre di Mosto (Venezia) 
Officina di produzione: 

Torre di Mosto |Venezia), via Confini, 93/n 


Prodotti 


Acido salicilico, soluzione idroalcolica 1% 
Blu di metilene 1% 
Todio, soluzione alcolica 1 


TECNOCHIMICA INDUSTRIALE - S.p.a. 
Sede: Villanova di Cepagatti (Pescara) - 65010 
Officina di produzione: 

Villanova di Ccpagatti (Pescara) - strada Prov.le di Bonifica 


Prodotti 
Acqua borica 
Argento proteinato, gocce 0,5%, 1% 
Blu di metilene, soluzione 1% 
Canfora 10%, soluzione idroaicolica 
Todio-iodurato unguento 
lodio: soluzione alcolica 1 - H 
Ittiolo unguento 10% 
Olio canforato 
Olio gomenolàto 1%, 2% 
Olio di vaselina 
Prometazina, crema 2% 
Solfo alcalino, unguento 
Vaselina borica, unguento 
Zinco ossido, unguento 
Miele rosato 


TERAPEUTICA VENETA - S.r.l. 
Sede: Campo d’Arsego (Padova) - 35011 
Officina di produzione: 
Campo d'Arsego (Padova), via dell'Olmo. 90 - 35011 
Prodotti 

Acqua per preparazioni iniettabili 
Ammonio cloruro, 0,89% 
Elettrolitica reidratante IIT, con giucosio 
Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio I-II 
Elettrolitica di mantenimento con glucosio 
Elettrolitica di reintegrazione a pH 7,4 con sodio 

gluconato 
Eleitrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio 

gluconato 
Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato 
Elettrolitica di reintegrazione con potassio, glucosio e 

sodio gluconato 
Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato 
Elettrolitica equilibrata enterica 
Elettrolitica equilibrata gastrica 
Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio al 10% 
Elettrolitica equilibrata pediatrica 
Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato 
Elettrolitica reidratante I-TI-I1T 
Elettrolitica selettiva 
Fosfato sodico acido, clisma 


! Fruttosio 5%-109%-20% 


Glicerolo 10%, con sodio cloruro 0,9% 

Glicina, soluzione 

Giucosio 5%, 10%, 20%, 30%, 33%, 50%, 70% 
Glucosio con potassio cloruro I-II 

Glucosio con sodio cloruro I-TI-IHT 

Mannitolo 0,54% e sorbitolo 2,7%, soluzione urologica 
Mannitolo 5%, con sodio cloruro 0,45% 

Mannitolo 35%, 10%, 18% 
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Ringer 

Ringer 

Ringer 

Ringer 

Ringer lattato 

Ringer laltato, con glucosio 

Sodio bicarbonato 1,4%, 8,4% 

Sodio cloruro 0,45%, 0,9%, 3%. 5% 

Sodio lattato 1,87%, 11,2% 

Soluzione concentrata acida per emodialisi, sigla 304A, 
303A, 303A/2K, 3054, 304A/NA, 600A, 6014, 
B/S54A, B/553A, K/553A, H/553A, H/554A, B/S55A 

Soluzione concentrata con sodio bicarbonato per 
emodialisi, sigla 300B, 550B,-555B, 6018, 554B, 600B 

Soluzione per emodialisi, sigla n. 4, 10, 21, 28, 34G, 38, 
39/2K, 39/3K, 41, 42, 47, 48, 50, SO/IK, 50/!, 5K, 
50/2K, 50/3K, 50/4K, 55, 64/2K, 65, 67, 101, 60, 643K 


aceialo 
acetalo con glucosio 
con glucosio 


TRUFFINI E REGGE FARMACEUTICI - S.r.l. 
Sede: Milano, via Oslavia 18 - 20134 
Officina di produzione: 
Milano, via Oslavia, 18 


Prodotti 
Acido ascorbico, compresse 500 mg- 
Lassativi vegciali, compresse rivestite 
Sodio fluoruro, compresse 0,25 mg, 1 mg 


ZAMBON ITALIA - S.r.l. 
Sede: Vicenza, via della Chimica, 9 - 36100 
Officina di produzione: 
ZAMBON GROUP S.p.a. 

Via della Chimica 9, Vicenza - 36160 


Prodotti 
Metadone cloridrato, 0,1%, Maconcini 
Morfina cloridrato, fiale 10 mg/ml, 20 mg/ml 


Morfina cloridrato e atropina solfato, fiale 10 mg/ml e 0,5 
me/m] 


ZETA FARMACEUTICI - S.p.a. 
Sede: Sandrigo {Vicenza) - 36066 
Officina di produzione: 
Sandrigo (Vicenza) - 36066, via Galvani, 10 
Prodotti 

Acido salicilico, soluzione idrealcolica 1%, 2% 
Acido tricloroacetico 
Acqua borica 


FRANCESCO NIGRO, direttore 
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Amido glicerolato 

Argento proteinato, gocce 0.5% e 1% 

Blu di metilene 1% 

Canfora 10%, soluzione idrcalcolica 

Canfora 10%, soluzione oleosa 

Carbone composto, compresse 

Chinina solfato, compresse rivestite 250 mg 

Cristal violetto, soluzione 1% 

Destrometorfano bromidrato, gocce 1,5% 

Destrometorfano bromidrato, sciroppo 0,3% 

Difenidramina cloridrato. compresse 25 mg 
Pharcoterm, Sesto S. Giovanni, Milano) 

Difenidramina cloridrato, sciroppo 0,25% 

Efedrina cloridrato, sciroppo 0,1% 

Fosfato sodico acido, clisma 

Fucsina fenica, soluzione idroalcolica 

Glicerina fenica, gocce 

Glicerolo, camomilla e malva, microclismi 3 g, 6g e 9 g 

Glicerolo, supposie 750 mg, 1000 mg; 1500 mg, 2500 mg 

lodio soluzione alcolica I c Il 

Ittiolo unguento, 10% 

Lassativi vegetali, compresse rivestite (Officina Pharco- 
term, Sesio S. Giovanni. Milano) 

Lidocaina cloridrato, 1.5% e idrocortisone acetato 1% 
crema 

Lidocaina cloridrato, unguento 

Lievito di birra, compresse 400 mg 

Limonata citromagnesiaca, compresse 

Litio carbonato, compresse 300 mg 

Merbromina, soluzione 2% 

Miele rosato 

Olio di ricino, capsule 1 g 

Olio di vaselina, emulsione semplice 

Olio gomenolato, gocce 1%, 2% 

Paracetamolo, compresse 500 mg 

Pasta di Lassar 

Poligala e narceina, sciroppo 

Potassio permanganato, compresse 250 mg, IUU mg 

Prometazina, crema 2% 

Propifenazone, supposte 150 mg, 350 mg 

Sodio bicarbonato, compresse 500 mg 

Solfo salicilato, unguento 

Talco mentolalo 

Vaselina borica, unguento 

Zinco, ossido unguento 

93A6497 
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